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1 Uzembe helyezes 



Biztonsagi eloirasok 



AFigyelem! Az esetleges serijlesek es a keszulek kdrosoddsdnak elkerulese vegett olvassa 
el es tartsa be az aldbbi elofrdsokat, illetve a kezikonyvben taldlhatd tobbi elofrdst. 



Ne nezzen kozvetlenul az objektfvbe, ha a kivetfto Idmpdja vildgft. 

• Ne haszndlja a kivetftot esoben vagy nedves kornyezetben, illetve viz kozeleben. 

■ Ne helyezzen a kivetfto objektfvjehez es szellozonyfldsaihoz fel meternel kozelebb papfrt, 
muanyagot vagy mds egheto anyagot. 

• Ne hagyja, hogy folyadek, etel vagy kismeretu tdrgy kerijljon a kivetftobe. Amennyiben 
ez megis megtortenne, kerje a HP segftseget. 

• Ne helyezzen tdrgyakat a kivetfto tetejere. Ne helyezzen folyadekot olyan helyre, ahonnan 
az a kivetftore folyhat. 

• Ne takarja el a kivetfto szellozonyfldsait. Ne helyezze a kivetftot hoforrds, pelddul radiator 
vagy erosfto kozelebe. 

Csak a keszulek cfmkejen jelzett feszijltseg- es dramerosseg-kovetelmenyeknek megfelelo 
minosftessel rendelkezo tdpvezeteket haszndljon. Ne terhelje tul a hdldzati konnektort vagy 
a hosszabbftd vezeteket. Ne iktassa ki a tdpvezetek foldeleset. 

" A vezetekeket ugy vezesse el, hogy az arra jdrd szemelyek ne lepjenek rdjuk, illetve ne 
akadjanak el bennuk. 

A kivetftot a talpdra dllftva, lapos, szildrd feluletre helyezze, vagy a HP mennyezeti 
rogzftoelemehez rogzftse. Ne fektesse a kivetftot annak elulso oldaldra. 

A keszulek objektfvjet puszta kezzel ne erintse meg. Ldsd: „A kivetfto objektfvjenek 
tisztftdsa", 41 . oldal. A kivetfto burkolatdnak tisztftdsdhoz szdraz, puha ruhadarabot 
haszndljon. 

A keszuleket csak a haszndlati utasftdsban foglaltak szerinti esetben es mddon nyissa fel, 
es csak azt kovetoen, hogy a kivetfto lehult. 

• Ha a kivetfto bdrmilyen mddon megserul, kerje a HP segftseget. 



Biztonsagi eloirasok 7 



A doboz tartalma 



A kivetfto uzembe helyezese elott gyozodjon meg arrol, hogy a csomag tartalmazza az alabbi 
teteleket. Ha a kovetkezok bdrmelyike hianyzik a dobozbol, forduljon a HP-hez. 



<^>- Tipp: A doboz felnyitdsa es a tartalom eltdvolftdsa utdn orizze meg a dobozt, mivel a kivetfto 
= % szallftasakor meg szuksege lehet ra. 




A doboz tartalmanak ellenorzese 





Reszegyseg 


Rendeltetes 


o 


Kivetfto 


Kepek megjelenftese. 




VGA-kdbel 


A szdmftogep videokimenetenek kivetftohoz torteno 
csatlakoztatdsa. 


® 


Tapvezetek 


A kivetfto csatlakoztatdsa az dramforrdshoz. 


0 


Tavirdnyfto 


A kivetfto vezerlese. 


© 


Dokumentdcios csomag 


A kivetfto uzembe helyezesevel es haszndlatdval 

kapcsolatos dokumentumokat, valamint 

a termektdmogatdsi es |dtdlldsi informdcidt tartalmazza. 


© 


Cyors uzembe helyezesi utmutato 


Utasftdsok a keszijlek gyors haszndlatba vetelehez. 
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Az dltaldnos jellemzok bemutatdsa 

A kivetito attekintese 




A fo osszetevok bemutatasa 





Reszegyseg 


Rendeltetes 


o 


Infravoros port 


A taviranyito jeleinek fogadasa. (Ezenkivtil 

a kesztilek magassaganak allitasara, gombkent 

is hasznalhato.) 


© 


Magassagallito gomb 


A vetitett kep magassaganak beallitasa. 


© 


Fokusz- es nagyitasszabdlyzo gyuruk 


Fokuszszabalyzo gyuru: fokusz beallitasa (1-10 m). 

Nagyitasszabdlyzo gyuru: a kep meretenek 
nagyrtasa (100-1 16%). 


© 


Kezelopanel 


Vezerlogombokat es LED-eket tartalmaz. 


© 


Objektivvedo fedel 


Az objektiv vedelme. 


© 


Objektiv 


A kep vetitese. 
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A kivetito gombjai es LED-jei 




A kivetito gombjainak es LED-jeinek bemutatasa 





Reszegyseg 


Rendeltetes 


o 


Be- es kikapcsologomb 


Be-, illetve kikapcsolja a kivetitot. 


© 


Keystone (Trapeztorzitas) beallitas 


A dolt oldalvonalak korrigalasa a kep 
beallitasaval. 


© 


Lapozogombok 


A kepernyo oldalankenti gorgetese 
a csatlakoztatott szamitogepen. 


0 


Source (Forras) gomb 


A kovetkezo bemeneti csatlakozo kepenek 
megjelenitese. 


© 


Keptipus gomb 


A kovetkezo kep- es szinkombinacio valasztdsa 
(testreszabhato). 


© 


Tulmelegedesre figyelmezteto LED 


A kivetito tulmelegedesenek jelzese. 


© 


Lampahibara figyelmezteto LED 


A lampa meghibasodasanak jelzese. 


© 


Menugombok 


Beallitasok modositasa a kepernyomenti 
segitsegevel. 


© 


Auto sync (Automatikus szinkronizalas) gomb 


A kivetito ujboli szinkronizalasa a szamitogeprol 
erkezo bemeneti jellel. 
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Hatlap 




A hatlap elemeinek bemutatasa 



Reszegyseg Rendeltetes 



o 


S-video csatlakozo 


S-video jelforras csatlakoztatasa. 


© 


Kompozitvideo-bemenet 


Kompozitvideo-jelforras csatlakoztatasa. 


© 


Hangbemenetek 


Sztereo hangforras csatlakoztatasa az RCA 
csatlakozok vagy a 3,5 mm-es sztereo minicsatlakozo 
segitsegevel. 


0 


USB port 


Csatlakoztatas szdmitogephez, egerkezeles. 


© 


VGA-bemenet 


Komponens videojelforrds vagy a szdmitogep 
videokimenetenek csatlakoztatasa. 


© 


VGA-kimenet 


Monitor csatlakoztatasa. 


© 


Halozati fokapcsolo 


Az dramelldtds kikapcsoldsa. A tdpvezetek eltdvolitdsa 
elott ezzel a kapcsoloval kapcsolja ki a keszuleket. 

Vigydzat! A kivetito szokdsos kikapcsoldsdhoz 
ne ezt a kapcsolot, hanem a kivetito tetejen talalhato 
be- es kikapcsologombot haszndl|a. 


© 


1 2 V feszijltsegu, egyendramu 
inditokimenet 


Kijlonbozo kijlso eszkozok, pelddul motorral elldtott 
vdszon vezerlese. 

Megjegyzes: Csak bizonyos tipusokon. 


© 


Tdpvezetekaljzat 


A tdpvezetek csatlakoztatasa a kivetitohoz. 
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A hatlap elemeinek bemutatdsa (folytatas) 





Reszegyseg 


Rendeltetes 




DVI-bemenet 


DVI-D tipusu digitalis video|eltorras csatlakoztatasa. 

Megjegyzes: Csak bizonyos tipusokon. 




Kdbelzdrnyilds 


A kivetito elmozditdsdnak meggdtoldsa egy kdbelzdr 
segitsegevel. 




Soros port 


Helyisegvezerlo csatlakoztatasa. 
Megjegyzes: Csak bizonyos tipusokon. 
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viranyito 



^y- Tipp: A tdvirdnyfto elso haszndlata elott tdvolftsa el az elemvedot a muanyag fulnel fogva. 




A tdvirdnyfto reszegysegeinek bemutatdsa 





Reszegyseg 


Rendeltetes 


o 


Hide (Elrejtes) gomb 


Kep kikapcsolasa, hangszoro nemitasa. 


© 


Egervezerlo 


Az egermutato mozgatasa a csatlakoztatott 
szamitogepen. 


© 


Be- es kikapcsologomb 


Be-, illetve kikapcsolja a kivetitot. 


0 


A bal es a jobb egergombnak megfelelo 
gombok 


A bal es a jobb egergombbal valo kattintas 
vegrehajtasa a csatlakoztatott szamitogepen. 


© 


Lapozogombok 


A kepernyo oldalankenti gorgetese a csatlakoztatott 
szamitogepen. 


© 


Auto sync (Automatikus szinkronizalas) 
gomb 


A kivetito ujboli szinkronizdldsa a szdmitogeprol 
erkezo bemeneti jellel. 


© 


Keptipus gomb 


A kovetkezo kep- es szinkombindcio vdlasztdsa 
(testreszabhato). 




Menugombok 


Bedllitdsok modositdsa a kepernyomenij segitsegevel. 




Source (Forras) gomb 


A kovetkezo bemeneti csatlakozo kepenek megjelenitese. 
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Tartozekok 

A HP kivetftokhoz gydrtott tartozekaival hatekonyabban alkalmazhatja bemutatdit. 
A tartozekokat a http://www.hp.com cfmen elerheto webhelyen vagy a kivetfto 
forgalmazdjdtdl vdsdrolhatja meg. 

Mennyezeti HP rogzitokeszlet - lehetove teszi a kivetfto mennyezetre torteno egyszeru 
es biztonsdgos szereleset. 

HP vetitovasznak - konnyen felallfthato hordozhato, valamint kenyelmes haszndlatot 
biztosftd rogzftett vdsznak. 

• Elsorangu HP tavirdnyito - segftsegevel bemutatdja legaprdbb reszleteit is vezerelheti. 

• HP tapvezetek - bdrmely orszdgban haszndlhatja. 

HP kdbelek - hang- es videoeszkozok csatlakoztatdsdhoz. 

• Tartalek HP Idmpamodul - segftsegevel kivetftoje visszanyeri eredeti fenyerejet. 
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A kivetfto uzembe helyezese 

A kivetfto el helyezese 




Az aldbbi tdbldzatokbol megtudhatja, hogy hoi kell elhelyeznie a kivetftot 
a vetftovdszonhoz kepest. 



Tipp: A legjobb kepminoseg 
a vdszontol. 


elerese erdekeben a kivetftot 1,5-5 meterre helyezze 


A kep merete a vetftovdszon tavolsaganak fiiggvenyeben 


- vp63 1 0 sorozat 


Kepmeret (dtlds) 


Kepmeret (szelesseg) 


Tdvolsdg (az objektivtol a vdszonig) 


(meter) 


(meter) 


(meter) 


0,8 


0,6 


1,1-1,2 


1,0 


0,8 


1,4-1,6 


1,5 


1,2 


2,1-2,4 


2,0 


1,6 


2,8-3,3 


2,5 


2,0 


3,5-4,1 


3,0 


2,4 


4,2-4,9 


3,8 


3,0 


5,3-6,1 


4,6 


3,7 


6,3-7,3 


5,1 


4,1 


7,0-8,1 


6,1 


4,9 


8,4-9,8 



6,9 5,5 9,5-10,0 
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A kep merete a vetitovaszon tdvolsdgdnak fuggvenyeben - vp6320 sorozat 



Kepmeret (dtlds) 


Kepmeret (szelesseg) 


Tdvolsdg (az objektivtol a vdszonig) 


(meter) 


(meter) 


(meter) 


0,8 


0,6 


1,1-1,3 


1,0 


0,8 


1,5-1,7 


1,5 


1,2 


2,2-2,6 


2,0 


1,6 


2,9-3,4 


2,5 


2,0 


3,7-4,3 


3,0 


2,4 


4,4-5,1 


3,8 


3,0 


5,5-6,4 


4,6 


3,7 


6,6-7,7 


5,1 


4,1 


7,4-8,5 


6,1 


4,9 


8,8-10,0 


6,9 


5,5 


9,9-1 0,0 



Amennyiben nem kfvdnja a tdvolsdgtdbldzatot haszndlni, az aldbbi keplet segftsegevel 
meghatdrozhatja, hogy a vetftovdszontdl mekkora tdvolsdgra kell elhelyeznie a kivetftot. 

A vetitesi tdvolsdg kiszdmftdsa 

objektiv es vetitovaszon tavolsaga = A x vetitovaszon szelessege 
minimalis es maximalis tavolsag a vetitovaszontol = B 

vetitovaszon tavolsaga = 0,8 x vetitovaszon atmeroje (3:4 oldalarany eseten) 

objektiv vetitovaszon aljatol mert szintkijlonbsege = C x vetitovaszon szelessege 
(4:3 oldalarany eseten) 

vp63 10 sorozat vp6320 sorozat 

A =1,7-2,0 A =1,8-2,1 

B=l-10m B=l-10m 
C = 0,1 1-0,41 C = 0,1 1-0,43 



16 Uzembe helyezes 



Csatlakoztatas aramforrashoz 



1. Helyezze a kivetftot egy stabil feluletre, 1-10 m tdvolsdgra a vetftovdszontol. Idedlis 
esetben a feluletnek alacsonyabban kell lennie a vdszon aljdndl. 

2. A tdpvezetek egyik veget csatlakoztassa a kivetfto hdtuljdhoz O, a mdsikat pedig egy 
foldelt konnektorhoz ©. 

Billentse bekapcsolt dlldsba a kivetfto hdtlapjdn taldlhatd hdldzati fokapcsoldt ©. 




Amennyiben a kivetftot dllandd jelleggel a mennyezeten vagy a vetftovdszon mogott szeretne 
elhelyezni, olvassa el a kovetkezo reszt: „A kivetfto rogzftese", 47. oldal. 
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Szamitogep csatlakoztatasa 

Kovetelmenyek: 

VGA-kdbel O 
• USB-kdbel © (nem tartozek) 

Hangkdbel 3,5 mm-es csatlakozdval © (nem tartozek) 




A kiegeszfto USB-kapcsolat a kivetfto egervezerlesi szolgdltatdsdt es a lapozdgombok 
haszndlatdt teszi lehetove. 

Ldsd: „Szdmftdgep kepemyotartalmdnak megjelenftese", 29. oldal. 



Tipp: Ha a szdmftdgep monitordnak kepe nem jelenik meg a kivetfton, hordozhatd 
* N szdmftdgepek eseteben szukseg lehet egy billentyukombindcid lenyomdsdra a VGA-kimenet 
bekapcsoldsdhoz. Nehdny hordozhatd szdmftdgepen ezt az FN+F4 vagy az FN+F5 
billentyukombindcidval vegezheti el. Tovdbbi utasftdsokat a szdmftdgephez mellekelt 
felhaszndldi dokumentdcidban taldl. 

Tipp: A kivetfton taldlhatd VGA-kimenethez kulso szdmftdgep-monitor is csatlakoztathatd. 
A monitor ekkor a VGA-bemenetrol kapott jeleket jelenfteni meg - abban az esetben is, 
ha a kivetfto ki van kapcsolva vagy epp mds bemenet kepet jelenfti meg. 



1 8 Uzembe helyezes 



Keziszamitogep csatlakoztatasa 

Nem minden kezszdmftdgep rendelkezik VGA-kimenettel, az iPAQ zsebszdmftdgepekhez 
pelddul VGA-kimenettel rendelkezo PGkdrtya szukseges, 1 5 tus csatlakozoval. Szukseg eseten 
helyezzen VGA-kimenettel rendelkezo bovftokdrtydt a keziszdmftdgepbe. 

Kovetelmenyek: 

VGA-kdbel O 

VGA-kimenettel rendelkezo bovftokdrtya © (bizonyos esetekben) 




A kivetito tizembe helyezese 19 



Videojelforras csatlakoztatasa 



Sok videoeszkoz egynel tobb tfpusu kimeneti csatlakozoval rendelkezik. A kivetftohoz torteno 
csatlakoztatdskor vdlassza a legjobb kepminoseget biztosftd tfpust. Az aldbbi lista a kepminoseg 
szerint csokkeno sorrendben tartalmazza a videojel-csatlakoztatdsokat: 

• DVI csatlakoztatas (legjobb minoseg) 
Komponensvideo-csatlakoztatas 

0 S-video csatlakoztatas 

Kompozitvideo-csatlakoztatas 
A kovetkezo reszben szereplo video- es hangkabeleket beszerezheti a HP-tol. 

Ha SCART csatlakozoval elldtott videokeszuleket kfvdn csatlakoztatni a kivetftohoz, 
egy SCART-dtalakftdra is szuksege lesz (mely szinten beszerezheto a HP-tol). 

DVI jelforras csatlakoztatasa 

DVI csatlakozd csak bizonyos tfpusokon taldlhatd. A csatlakozd kizdrdlag digitalis 
DVI-jelforrdst tdmogat. 

Pelddul: kdbelcsatlakozd dobozok, muholdvevok es a szdmftdgepek egy resze 
Kovetelmenyek: 

• DVI-D kdbel O 

RCA hangkdbel © (nem tartozek) 
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Komponensvideo-jelforras csatlakoztatasa 

Pelddul: kdbelcsatlakozd dobozok, DVD-lejdtszdk, muholdvevok es AV-vevoegysegek 
Kovetelmenyek: 

• Komponens-VGA dtalakftdkdbel O 
RCA hangkdbel © (nem tartozek) 

O- Tipp: Szdmos DVD-lejdtszd es mds, hasonldan jd minosegu videoeszkoz komponensvideo- 
' N kimenettel is rendelkezik. A hdrom RCA-csatlakozd jelolese lehet YPbPr, vagy YCbCr is. 

Ha lehetseges, dllftsa be a videojelforrds kimenetet progresszfv pdsztdzdsura (pelddul 480p, 
575p vagy 720p). Tovdbbi informdcidt a videojelforrdshoz mellekelt felhaszndldi 
dokumentdcidban taldl. 
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S-video jelforras csatlakoztatasa 

Pelddul: DVD-lejdtszok, videomagndk, kdbelcsatlakozo dobozok, videokamerdk 
es jdtekkonzolok 

Kovetelmenyek: 

S-video kdbel O 

RCA hangkdbel © (nem tartozek) 
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Kompozitvideo-jelforras csatlakoztatasa 

Pelddul: videomagnok, DVD-lejdtszdk, AV-vevoegysegek es jatekkonzolok 
Kovetelmenyek: 

Kompozitvideo-kdbel O 

RCA hangkabel © vagy univerzalis AV-kdbel (nem tartozek) 
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A kivetfto be- es kikapcsoldsa 

A kivetfto bekapcsolasa 

Gyozodjon meg arrdl, hogy a tdpvezeteket csatlakoztatta, a hdldzati fokapcsoldt pedig 
bekapcsolt dlldsba helyezte. 

2. Nyissa ki az objektfvet az objektumvedo lap O balra torteno huzdsdval. 

3. Nyomja meg a kivetfto vagy a tdvirdnyftd be- es kikapcsoldgombjdt ©. 

A kivetfto bemelegedese korulbelul egy percig tart. A bemelegedes idotartama alatt 
a be- es kikapcsoldgomb LED-je villog. 

-O- Tipp: Ha nem jelenik meg a kep a vdsznon, prdbdlkozzon az aldbbiakkal: 

• Amennyiben a kivetftot szdmftdgephez csatlakoztatva haszndlja, kapcsolja be a szdmftdgep 
videokimenetet a megfelelo billentyukombindcid lenyomdsdval. Nehdny hordozhatd 
szdmftdgepen ezt az FN+F4 vagy az FN+F5 billentyukombindcidval vegezheti el. 

A kivetfton taldlhatd source (Forrds) gomb egyszeri vagy tobbszori megnyomdsdval 
vdlassza ki a megfelelo bemeneti portot. 
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Megjegyzes: A kivetfto egyes reszei, illetve a kivetftobol dramlo levego igen magas 
homerseklete teljesen szokvdnyos. Tulmelegedes eseten a kivetfto ki-, a tulmelegedesre 
figyelmezteto LED pedig bekapcsol. 



A kivetito kikapcsolasa 

1. A kivetfto kikapcsoldsdhoz nyomja meg a keszuleken vagy a tdvirdnyfton levo 
be- es kikapcsologombot. Ne tartsa lenyomva a gombot. 

A be- es kikapcsologomb LED-je a lehules vegezteig villog, ezt kovetoen kikapcsol 
a kivetfto. A kivetfto kis mennyisegu dramot kikapcsolt dllapotban is fogyaszt. 

2. A lehules idotartama alatt, illetve a gomb LED-jenek villogdsa vegeztevel levdlaszthatja 
a video- es hangeszkozoket. 



AVigyazat! Ne huzza ki a tdpvezeteket, illetve ne billentse kikapcsolt dlldsba a hdlozati 
fokapcsolot mindaddig, amfg a kivetfto le nem hul (a ventilator forgdsdnak vegezteig) 
es a be-, illetve kikapcsologomb villogdsa meg nem szunik. Ellenkezo esetben a Idmpa 
elettartama rovidulhet. 



3. Ha ki kell huznia a keszuleket a konnektorbol vagy szdllftani szeretne, elobb vdrja meg, 
amfg a LED mar nem villog. 

Amennyiben a lehulesi idoszakban ismet megprobdlja bekapcsolni a kivetftot, az nem kapcsol 
be. Vdrjon, amfg a keszijlek lehult, es a hdlozati kapcsolo LED-je mar nem villog. 

A kivetfto szallitasa 

A kivetfto szdllftdsakor: 

" A szdllftds elott vdrja meg, mfg lehul a kivetfto. Ezt kovetoen vdlassza le az osszes kdbelt. 

A kivetftot ne tegye ki utodesnek vagy rdzkoddsnak. Lehetoleg hordtdskdban vagy belelt 
tokban szdllftsa. 

• Ugyeljen a homerseklettel es a pdratartalommal kapcsolatos korldtozdsokra 

(Idsd: „Muszaki adatok", 63. oldal). Ha a kivetfto hideg, vdrja meg a felmelegedeset, 
hogy elkerijlje a para lecsapoddsdt. 
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Ala pbed 1 1 ftasok vegrehajtdsa 

Ebben a reszben a kivetfto alapveto bedllftdsainak vegrehajtdsdhoz szukseges utasftdsokat 
taldlja meg. 

A kivetfto iranyzasa 

A vdszonra vetftett kep alacsonyabbra vagy magasabbra dllftdsdhoz nyomja meg 
a magassdgdllftd gombot O, majd emelje meg vagy engedje lejjebb a kivetftot annak 
elejenel fogva ©. A bedllftds rogzftesehez engedje fel a magassdgszabdlyzd gombot. 

Ha a vdszonra vetftett kep dolesszoget kfvdnja mddosftani, forgassa a megfelelo helyzetbe 
az dllfthatd talpat ©. 




A fokusz es a nagyftas beallftasa 

1. Forgassa a fdkuszszabdlyzdt addig, amfg a kep tisztdvd nem vdlik. A kivetfto 1-10 m 
tdvolsdgig fdkuszdlhatd. 

2. Forgassa a nagyftdsszabdlyzdt a kep meretenek 100-1 16% kozotti modosftdsdhoz. 




Ha a vetftett kep nem illeszkedik megfeleloen a vdszonra, helyezze kozelebb vagy tdvolabb 
a kivetftot. 
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A tdvirdnyito haszndlata 




Muvelet 



Haszndlandd gomb(ok) 



A kep elrejtese vagy megjelemtese 



hide (Elrejtes) gomb O 



Az egermutato mozgatasa a csatlakoztatott 
szamitogepen 



Az egervezerlo kivant mozgatasi iranynak megfelelo 
szelenek © megnyomasaval. Ez a szolgaltatas csak 
abban az esetben fog mukodni, ha a kivetito es 
a szamitogep kozott USB alapu osszekottetes van. 



A kivetito be- vagy kikapcsoldsa 



Be- es kikapcsologomb © 



Egerkattintas a csatlakoztatott szamitogepen 



Bal es jobb oldali kattintasnak megfelelo gomb 0 
Ez a szolgaltatas csak abban az esetben fog 
mukodni, ha a kivetito es a szamitogep kozott 
USB alapu osszekottetes van. 



Lapozds a csatlakoztatott szamitogepen 



Lapozogombok ©. Ez a szolgaltatas csak abban az 
esetben fog mukodni, ha a kivetito es a szamitogep 
kozott USB alapu osszekottetes van. 



A szdmitogeprol erkezo kep ismetelt bedllitasa auto sync gomb © 



Valtas a ktilonbozo bemenetijel-tipusok 
kepbedllitasai kozott 



A picture mode gomb © egyszeri vagy tobbszori 
megnyomasa. 
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Muvelet 


Haszndlando gomb(ok) 


Beallitasok modositasa a kepernyomenij 
segitsegevel 


Az enter, illetve a navigacios gombok ©. 
Lasd: „A kepernyomenij haszl 70,653 ptnalata", 

X! r\Art\ 

o/. oiaai. 


Kilepes a kepernyomenubol, illetve az egyes 
ueaiiiTcisoKDoi 


Kilepes gomb ©. 


Valtas a kovetkezo bemeneti portra 


A source gomb © egyszeri vagy tobbszori 
megnyomasa. 




Tipp: Irdnyftsa a tdvirdnyftdt kilenc meteres tdvolsdgon belulrol a kivetfto elo-, illetve hdtlapja, 
vagy a vdszon fele. 



Uzembe helyezes 



2 Bemutatok vetitese 



Szdmftogep kepernyotartalmdnak 
megjelemtese 

Gyozodjon meg arrol, hogy bekapcsolta a szdmftdgepet, illetve hogy csatlakoztatta azt 
a kivetftohoz. Ldsd: „Szdmftdgep csatlakoztatdsa", 18. oldal. 

2. Gyozodjon meg arrol, hogy a kivetfto uzembe van helyezve, be van kapcsolva es be van 
dllftva. Ldsd: „Alapbedllftdsok vegrehajtdsa", 26. oldal. 

3. Ha a kivetfto eppen egy mdsik bemeneti jelforrdst jelenft meg, vdlassza ki a VGA- 
bemenetet a kivetfton vagy a tdvirdnyftdn taldlhatd source (Forrds) gomb egyszeri vagy 
tobbszori megnyomdsdval. 

Ha a szdmftogep kepernyojenek tartalma nem jelenik meg a kivetfton, elofordulhat, hogy be 
kell kapcsolnia a szdmftdgepen a videokimeneti portot. Nehdny szdmftdgeptfpus eseteben 
tovdbbd egy billentyukombindcio lenyomdsa is szukseges lehet (pelddul FN+F4 vagy FN+F5). 
A szdmftdgephez mellekelt felhaszndldi kezikonyvben tovdbbi informdcidt taldl. 

A kep bedllftdsdrol a kovetkezo helyen olvashat: „A kep es a hang bedllftdsa", 31 . oldal. 



Mas jelforras kivdlasztdsa 

Ha videojelforrdsdnak kepe nem jelenik meg a vdsznon, az aldbb ismertetett mddon gyorsan 
kivdlaszthatja a megfelelo jelforrdst. 

▲ A source gomb megnyomdsdval vdlthat a videocsatlakozdk kozott - addig ismetelje ezt, 
amfg a kfvdnt kepet vagy annak a videocsatlakozdnak a nevet nem Idtja, amelyhez 
a jelforrdst csatlakoztatta. 

Gyozodjon meg arrol is, hogy a videojelforrds be van kapcsolva, illetve hogy a videojel 
lejdtszdsa megkezdodott. 



A kep elrejtese vagy megjelemtese 

1. A kep elrejtesehez es a kivetfto hangszdrdinak kikapcsoldsdhoz nyomja meg a kivetfto 
vagy a tdvirdnyftd hide (Elrejtes) gombjdt. Ez a muvelet nines hatdssal a videojelforrdsra, 
amely fgy folytatja a lejdtszdst. 

2. A kep ismetelt megjelenftesehez es a kivetfto hangszdrdinak bekapcsoldsdhoz nyomjon 
meg egy gombot. 
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3 A kivetito beallitdsa 



A kep es a hang beallitdsa 

A legmegfelelobb keptfpus kivalasztasa 

Egy eltero keptfpus vdlasztdsa lehetoseget ad a kep gyors korrigdldsdra. Az egyes keptfpusok 
a szfn- es meretbeallftashoz hasonlo tulajdonsdgokat befolydsoljdk. Haszndlatukkal egyszeruen 
kivdlaszthatja a fenyviszonyoknak es a videotartalomnak legmegfelelobb bedllftdsokat 
(Idsd: „A kep es a hang beallitdsa", 31 . oldal). 

▲ A legmegfelelobb keptfpust a Keptfpus IsS gomb egyszeri vagy tobbszori megnyomdsdval 
taldlhatja meg. 
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A keptfpusok testreszabdsa lehetove teszi, hogy kitapasztalja video jelforrdsai legjobb 
minoseget biztosftd bedllftdsait: 

1 . A Keptfpus !i! gomb megnyomdsdval vdlassza ki azt a keptfpust, amelyet testre kfvdn szabni. 

2. Nyomja meg az enter gombot, majd vdlassza a Picture > Customize picture mode 

(Kep, Keptfpus testreszabdsa) pontot. 

3. Vegezze el a bedllftdsok mddosftdsdt, hogy elvdrdsainak megfelelo kepet kapjon. 



O- Tipp: A kepernyomenubol vagy a kepernyon megjeleno bedllftdsokbol a Kilepes *^ gomb 
' " megnyomdsdval lephet ki. 



A keparany beallitasa 

A videojelforrds tfpusdtdl fuggoen a kep nem mindig mutat megfeleloen a vdsznon, illetve nem 
mindig illeszkedik megfeleloen arra: 

Ha az aktfv videoeszkoz a kimeneten szelesvdsznu videojelet tovdbbft a kivetftonek, 
nyomja meg az enter gombot, majd vdlassza az Input (Bemenet) pontot, es a Widescreen 
input (Szelesvdsznu bemenet) bedllftdsndl adja meg a Yes (Igen) lehetoseget. Az aldbbi 
dbra O jelu resze szemlelteti a vdltozdst. 

Ha a videoeszkoz a kimeneten szabvdnyos videojelet tovdbbft, vdlassza a Widescreen input 
bedllftds No (Nem) lehetoseget. 



Tipp: Ha szabvdnyos kepet szelesvdsznu mddban nez egy szelesvdsznu vetftovdsznon, 
= % elofordulhat, hogy a kep nem fer el rajta. Az egyik lehetseges megoldds a keptfpus 

megvdltoztatdsa, amely fgy kisebb kepet eredmenyez. Nyomja meg az enter gombot, majd 
vdlassza a Picture > Customize picture mode pontot, es a Stretch (Nyujtds) bedllftdsndl 
vdlassza a Reduced (Csokkentett) lehetoseget. Az aldbbi dbra © jelu resze szemlelteti 
a vdltozdst. 
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oldalvonalu kep korrigalasa 

Ha a kivetfto a vfzszintestol eltero szogben vetfti a kepet, a kep fuggoleges oldalvonalai kifele 
vagy befele dolhetnek, mfg a vfzszintes oldalvonalak megfeleloen helyezkednek el. A keystone 
(trapeztorzftds) beallftassal korrigalhatja ezt a problemat: 

l\ Nyomja meg a kivetfton talalhato keystone (Trapeztorzftds) gombot, es tartsa azt 
lenyomva, amfg megfelelo kepet nem kap. 




Tipp: Ha a kep felso es also oldalvonala eltero iranyba dol, a problemat a kivetfto 
athelyezesevel oldhatja meg, de kozben feltetlenul ugyeljen arra, hogy a kivetfto maradjon 
a vaszonnal egy vonalban. 
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A szmhuseg javitasa 

A vetftett kep bedllftdsainak mddosftdsa reven kitapasztalhatja a legjobb kepminoseget 
es szfnhuseget biztosftd bedllftdsokat. Az aldbbi lepeseket az igenybe vett osszes bemeneti 
porton, illetve bemeneti jelet ado eszkozon javasolt elvegezni, az itt megadott sorrendben. 
Egyes bemeneti portok eseteben elofordulhat, hogy bizonyos bedllftdsok nem dllnak 
rendelkezesre. 

1 . Nyomja meg a Keptfpus tsi gombot, es vdlassza ki az aktudlis jelforrdshoz legmegfelelobb 
keptfpust. 

2. Nyomja meg az enter gombot, majd vdlassza a Picture (Kep) pontot. 

3. Valassza a Color settings > Brightness (Szfnbedllftasok, Fenyero) lehetoseget. Allftsa be 
azt a legnagyobb erteket, amely a fekete teruleteken meg a legsotetebb drnyalatot nyujtja. 
A trapeztorzftds ideiglenes dtdllftdsdval megtekintheti a kep oldalvonalaindl Idthatd fekete 
reszeket is. 

4. Vdlassza a Color settings > Contrast (Szfnbedllftasok, Kontraszt) lehetoseget. Allftsa be 
azt a legnagyobb erteket, amelynel meg nem tunnek fakdnak a vildgosabb teruletek. Ezt 
pelddul vildgos felhok vagy feher anyagmintdzatu teruletek megtekintesevel ellenorizheti. 

5. Lepjen a Customize picture mode > Picture enhancement (Keptfpus testreszabdsa, Kep 
javftdsa) pontra. Vdlassza a kozepes fenyero tekinteteben legjobb osszkepet add bedllftdst. 
A bedllftds kisse befolydsolja a feher es a fekete szfnt is. 

6. Lepjen a Customize picture mode > Color temperature (Keptfpus testreszabdsa, 
Szfnhomerseklet) pontra. Vdlassza a feher es szfnes teruleteken legjobb hatdst nyujtd 
bedllftdst. 

Lepjen a Color settings > Color saturation (Szfnbedllftasok, Szfntelftettseg) pontra. Vdlassza 
a legtermeszetesebb szfneket nyujtd bedllftdst. 

8. Lepjen a Color settings > Tint (Szfnbedllftasok, Szfndrnyalat) pontra. Vdlassza 
a legtermeszetesebb szfneket nyujtd bedllftdst. 

9. Lepjen a Customize picture mode > White intensity (Keptfpus testreszabdsa, Feher szfn 
intenzitdsa) pontra. Amennyiben szukseget Idtja, hogy a vetftett kep vildgossdgdt a szfnek 
befolydsoldsa nelkijl novelje, adjon meg nulldndl nagyobb erteket. 

10. Ha szukseges, ismetelje meg a fenti lepeseket. 
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Tovabbi kepbeallitasok megadasa 



A kepernyomenu szamos olyan bedllftdst kfndl, amellyel pontosabban bedllfthatd a (vetftett) kep. 

1. Nyomja meg az enter gombot, es lepjen a Picture pontra. 

2. Szukseg szerint vdltoztassa meg a kep bedllftdsait. 

A Picture menuben szamos kepbedllftdst mddosfthat, pelddul a fenyerot, a kontrasztot 
es a kep korvonaldt, valamint testreszabhatja a keptfpusokat. 

Az egyes kepbedllftdsokrdl a kovetkezo helyen olvashat reszletesen: „Picture (Kep) menu", 

38. oldal. 

A hangero beallitasa 

A kivetfto hangszdrdjdnak hangerejet az aldbbi mddokon dllfthatja be: 

A hangero bedllftdsdhoz nyomja meg az enter gombot, majd vdlassza a Sound > Volume 
(Hang, Hangero) lehetoseget, es vegezze el a kfvdnt vdltoztatdst. 

A hang ideiglenes be- es kikapcsoldsdhoz nyomja meg az enter gombot, majd vdlassza 
a Sound > Mute (Hang, Elnemftds) lehetoseget, es vegezze el a kfvdnt vdltoztatdst. 

Tovabbi hangbeallitasok megadasa 

1. Nyomja meg az enter gombot, es lepjen a Sound (Hang) pontra. 

2. Adja meg a kfvdnt hangbedllftdsokat. 

A Sound menuben a hangbedllftdsok (elnemftds, hangero es a hangszdrdk bedllftdsai) 
adhatdk meg. 

Az egyes hangbedllftdsokrdl a kovetkezo helyen olvashat reszletesen: „Sound (Hang) menu", 

39. oldal. 

A kivetfto alapbeallftasainak megadasa 

1. Nyomja meg az enter gombot, es lepjen a Setup pontra. 

2. Szukseg szerint adja meg az alapbedllftdsokat. 

A Setup menuben megadhatja a haszndlni kfvdnt nyelvet, a kivetfto helyzetet es a menu 
vdrakozdsi idejet. 

Az egyes alapbedllftdsokrdl a kovetkezo helyen olvashat reszletesen: „Setup (Alapbedllftdsok) 
menu", 40. oldal. 
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Illetektelen hozzaferes megakadalyozasa 

Az illetektelen hozzaferes megakadalyozasa vegett letrehozhatja a gombok lenyomdsdnak 
olyan titkos sorrendjet, amelynek megaddsa nelkul a kivetfto nem kapcsolhatd be. A zdrolds 
felolddsdhoz szukseges kdd 4-8, meghatdrozott sorrendben megadott nyflgombbdl dllhat. 
Ha a gombokat nem a megadott sorrendben nyomja meg, a kivetfto nem kapcsol be. 
A biztonsdgi kddot az aldbbi lepesek segftsegevel adhatja meg, illetve torolheti. 

1 . Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Setup > Advanced setup > Projector lock 

(Alapbedllftdsok, Specidlis bedllftdsok, Kivetfto zdroldsa) pontra, majd nyomja meg 
az enter gombot. 

2. Amennyiben kordbban mar adott meg biztonsdgi kddot, nyomja meg a nyflgombokat 
a megfelelo sorrendben, majd nyomja meg az enter gombot. 

3. Az uj biztonsdgi kdd megaddsdhoz nyomja meg a nyflbillentyuket a kfvdnt sorrendben, 
majd nyomja meg az enter gombot. 

A kdd torlesehez, es fgy a biztonsdgi lehetoseg kikapcsoldsdhoz csak az enter gombot 
nyomja meg. 

4. Ha a kivetfto a kdd megerosfteset keri, adja azt meg ujra, majd nyomja meg 
az enter gombot. 



Megjegyzes: A biztonsdgi kdd bedllftdsdt kovetoen a kivetfto minden egyes bekapcsoldsakor 
meg kell adnia azt. Ez a biztonsdgi lehetoseg kizdrdlag a kivetfto bekapcsoldsdval 
kapcsolatban nyujt vedelmet. 



Amennyiben elfelejtene a megadott kddot, a kivetfto zdroldsdnak felolddsdban csak az 
ugyfelszolgdlat tud segftseget nyujtani. Ehhez magdra a kivetftore, valamint a vdsdrldskor 
kapott szdmldra egyardnt szijksege lesz. 
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A kepernyomenu haszndlata 

Beallftasok modositasa a kepernyomenu segftsegevel 

A kepernyomenuben taldlhatd beallftasok a kivetfton vagy a tdvirdnyftdn levo gombokkal 
mddosfthatdk. 

1. Nyomja meg a kivetfto vagy a tdvirdnyftd enter gombjdt. Ezzel megjelenfti 
a kepernyomenut. 

2. A kfvdnt menijikon kijelolesehez nyomja meg a FEL ▲ vagy a LE ▼ gombot, majd 
a menube vald belepeshez a JOBBRA ► gombot. 

3. A kfvdnt bedllftds kijelolesehez nyomja meg a FEL ▲ vagy a LE ▼ gombot, majd 
a bedllftds megaddsdhoz az enter gombot. 

4. A bedllftds megaddsdhoz haszndlja a nyflgombokat (i, ► , ▲ vagy 

5. A menube vald visszatereshez nyomja meg az enter gombot. 

6. Amennyiben egy mdsik menijre szeretne ugrani, nyomja meg a BALRA i gombot, 
es vdlasszon egy menijt. 

A kepernyomenu bezdrdsdhoz nyomja meg a Kilepes gombot. 

Ha bizonyos ideig semmilyen muvelet sem tortenik, a kepernyomenu magdtdl bezdrddik. 
A kepernyomenu vdrakozdsi idejenek mddosftdsdhoz nyomja meg az enter gombot, es 
vdlassza a Setup > Timeout for menu (Alapbedllftdsok, Kepernyomenu vdrakozdsi ideje) 
lehetoseget. 



Tipp: A kepernyomenubol vagy a kepernyon megjeleno bedllftdsokbdl a Kilepes *^ gomb 
= megnyomdsdval lephet ki. 



Input (Bemenet) menu 

Kepes magyardzat: „Hdtlap", 1 1. oldal. 



Input (Bemenet) menu 


VGA 


A VGA-bemenethez csatlakoztatott jelforrast jelenfti meg. 


S-video 


Az S-video porthoz csatlakoztatott jelforrast jelenfti meg. 


Composite (Kompozit) 


A kompozitvideo-porthoz csatlakoztatott jelforrast jelenfti meg. 


DVI 


A DVI porthoz csatlakoztatott jelforrast jelenfti meg (csak egyes tfpusokon 




haszndlhato). 


Bemenetijel-kereses 


Azt adja meg, hogy a kivetfto automatikusan megkeresse-e a bemeneti 




jeleket, es megjelenftse-e a kovetkezo eszlelt jelet. 


Widescreen input 


Szelesvasznu (azaz 16:9 kepardnyu) bemeneti eszkoz haszndlatakor 


(Szelesvasznu bemenet) 


a kep korvonaldnak bedllftdsdra szolgdl. 
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dure (Kep) menu 



A kepbeallftasi lehetosegek nemelyike csak bizonyos bemeneti portok hasznalatakor 
alkalmazhato. Az aktudlisan nem hasznalhato beallftdselemek szurkftve lathatok 
a kepernyomenuben. 



Picture (Kep) menu 



Color settings... 


A kep es a szinek bedllitdsdra szolgdl. 


(Szinbeallitasok) 


Brightness (Fenyero) 


Fenyesebbe vagy sotetebbe teszi a kepet. 


Contrast (Kontraszt) 


Bedllitja a vildgos es a sotet szinek kozotti kulonbseget. 


Sharpness (Elessea) 


Elesiti vaay Idayftja a kepet. 


Color saturation 


Itt adhato meg a szinek erossege. 


(Szmtelitettseg) 




Tint (Szmdrnyalat) 


A voros vagy a zold szin fele tolja el a szineket. 


Color space (Szinter) 


Bizonyos bemenetijel-tipusok eseten megadhatja a jelforras dltal haszndlt 




szinszabvdnyt. 


Reset color settings 


A szinbedllitdsokat visszadllitja az alapertelmezett bedllitdsokra. 


(Gydri szinbeallitasok 


visszadllitdsa) 




VGA settings... 


Szdmitogepes bemenet bedllitdsdra szolgdl. 


(VGA-bedllitdsok) 




Auto-sync (Automatikus Ujbol szinkronizdlja a kivetitot a bemeneti jelhez, igy eszlelhetok a jel 


szinkronizdlds) 


esetleges vdltozdsai. 


Frequency (Frekvencia) A szdmitogephez igazitja a kivetito idovezerleset. 


Tracking (Kovetes) 


A szdmitogephez igazitja a kivetito fdzisdt. 


Vertical offset 


A vetitesi teruleten belul felfele vagy lefele igazitja a kepet. 


(Ftiggoleges eltolds) 


Horizontal offset 


A vetitesi teruleten belul balra vagy jobbra igazitja a kepet. 


(Vizszintes eltolds) 




Picture mode (Keptipus) 


Itt adhatok meg a kulonbozo helyzetekre elore megtervezett kombindciok 




szin- es kepbedllitdsai. A kulonbozo forrdsokhoz vagy megtekintesi 




korulmenyekhez kulonbozo keptipusokat haszndlhat. Az egyes 




keptipusokat testre is szabhatja. 


Customize picture mode... 


Itt modosithatok az aktudlis keptipussal kapcsolatos bedllitdsok. 


(Keptipus testreszabdsa) 




Picture enhancement 


A kep szineinek, vildgossdgdnak es mds jellemzoinek finomitdsdra szolgdl. 


(Kep javitdsa) 




White intensity (Feher 


A feher teruletek fenyerejenek novelese. 


szin intenzitdsa) 





A kivetito bedllitdsa 



Picture (Kep) menu (folytatds) 



Color temperature 


A voros vagy a kek szin fele tolja el a szmeket. 


(Szinhomerseklet) 




Stretch (Nyujtas) 


Itt adhato meg, hogy a kep hogyan toltse ki a vasznat: 




A Best fit (Legjobb illesztes) bedllitdssal a kep nyujtas nelkul 




automatikusan kitolti a vasznat. 




• A 1-to-1 (1:1) bedllitdssal minden egyes keppont egy vetitett 




keppontkent jelenik meg. 




A Reduced (Csokkentett) bedllitdssal egy normal alaku kep kitolt egy 




szelesvasznu vasznat. 


Picture shift 


A kep vetitesi teruleten valo mozgatasdra szolgdl. Ez a bedllitas akkor lehet 


(Kepeltolas) 


hasznos, ha a megjelemtett kep kisebb a teljes vetitesi teruletnel, pelddul 




szelesvasznu film eseteben. 


Reset picture shift 


A kepeltoldst nulla ertekre dllitja vissza (kozepre igazitott). 


(Kepeltolas 




alaphelyzetbe allitasa) 




Reset this picture mode 


Az aktudlis keptipust a gydri alapertekekre dllitja vissza. 


(Keptipus gydri 




bedllitasainak 




visszadllitasa) 




d (Hang) menu 


Sound (Hang) menu 




Mute (Elnemitas) 


Ideiglenesen kikapcsolja a kivetito hangszoroit. 


Volume (Hangero) 


Modositja a hangszorok hangerejet. 


Internal speakers 


A belso hangszorok bekapcsoldsdra szolgdl. 


(Belso hangszorok) 




Reset sound settings 


A hangbedllitasokat visszadllitja az alapertelmezett bedllitasokra. 


(Gydri hangbedllitasok 


visszadllitasa) 
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up (Alapbeallitasok) menu 

Setup (Alapbeallitasok) menu 



Language (Nyelv) A kepernyomenuben haszndlt nyelvet allitja be. 

Keystone (Trapeztorzitas) A kep ferden dolo oldalait helyesbiti. Erre a bedllitdsra akkor van szukseg, 
ha a kivetito tul magasan vagy tul alacsonyan helyezkedik el 
a vdszonhoz kepest. 

Reset keystone A trapeztorzitas korrigdldsdt nulla ertekre allitja (nines korrigdlds). 

(Trapeztorzitas 

alaphelyzetbe dllitdsa) 

Lamp saver (Lampaegyseg Alacsonyabb energiafogyasztdsu ijzemmodba allitja a Idmpaegyseget. 

energiatakarekos 

ijzemmodja) 

Timeout for menu Itt adhatja meg, hogy a kivetito hdny masodpercnyi tetlenseg utan zdrja 

(Kepernyomenij be a kepernyomenut. 
varakozasi ideje) 

Advanced setup... Tovabbi beallitasok megadasara szolgal. 
(Specialis beallitasok) 

Power timeout Itt adhatja meg, hogy a kivetito mennyi ideig varakozzon a bemeneti jelre, 

(Kikapcsolas mielott automatikusan kikapcsolna. 
varakozasi ideje) 

Projector position A kivetito elhelyezkedesenek megfeleloen allitja be a kepet: ftiggolegesen 

(Kivetito helyzete) vagy fejjel lefele, illetve a kepernyo elott vagy mogott. A beallitasnak 
megfeleloen a kivetito megforditja a kepet. 

Projector lock A kivetito bekapcsolasahoz szukseges titkos billentyusorrend megadasara 

(Kivetito zaroldsa) es torlesere szolgal. 

Reset lamp hours Uj lampaegyseg behelyezesekor nulldzza az uzemidot. 
(Uzemido nulldzdsa) 

Reset all settings (Minden Az osszes menubedllitdst visszadllitja a gydri alapertekekre. 
bedllitds visszadllitdsa) 



elp (Sugo) menu 

Help (Sugo) 

Megjeleniti a kivetito adatait es dllapotdt. 



Diagnostics... A kivetito es a tdvirdnyito mukodesenek ellenorzesere szolgdlo teszteket 

(Diagnosztika) jelenit meg. 



A kivetito bedllitdsa 



4 A kivetito karbantartdsa 



Mindennapos karbantartdsi feladatok 
vegrehajtdsa 

A kivetito allapotanak megtekintese 

A projektor allapotanak megjelenitese: 

▲ Nyomja meg a kivetito vagy a tdvirdnyitd enter gombjdt, majd lepjen a Help 
(Sugd) menube. 

A vdsznon megjelenik a kivetito adatainak osszegzese es dllapota. 

A kivetito objektivjenek tisztitasa 

A kivetito elejen levo objektiv tisztitdsdt a kovetkezo javaslatok betartdsdval vegezze. A belso 
feluleteket nem szabad tisztitani. 

• Az objektiv megsertesenek vagy megkarcoldsdnak elkerulese erdekeben a port tiszta, 
szdraz es ionmentesitett levegovel kell lefuvatni az objektiv feluleterol. 

• Amennyiben ez a muvelet nem hoz eredmenyt, jdrjon el az aldbbiak szerint. 

a. Torolje le az objektivet egy tiszta es szdraz ronggyal dvatosan, egy irdnyban haladva. 
Vigydzzon arra, hogy ne toroljon oda-vissza irdnyban. 

b. Ha a rongy piszkos vagy osszezsirozza az objektiv feluletet, mossa ki a rongyot. 
Ha a mosdst kovetoen is piszkos marad a rongy, esetleg annak anyaga mar 
elhaszndlddott, cserelje ki a rongyot. 



Vigydzat! A tisztitdst kello korultekintessel kell vegezni. 

• Ne permetezzen semmilyen folyadekot vagy tisztitdszert kozvetlenul az objektiv feluletere, 
mert a tisztitdanyagok kdrosithatjdk azt. 

A tisztitdshoz haszndlt rongy mosdsakor ne haszndljon textilldgyitdt, es a szdritdst is 
Idgyitd nelkul vegezze. Minderre azert van szukseg, mert a rongyban maradt vegyi 
anyagok kdrosithatjdk az objektiv feluletet. 

■ Ne tdrolja hosszu ideig a tisztitdshoz haszndlt rongyot az objektivvel erintkezve, mert 
a rongy festekanyaga szennyezheti az objektivet. A rongy a szabad levegon hagyva 
is bepiszkolddhat. 



Mindennapos karbantartdsi feladatok vegrehajtdsa 41 



A lampaegyseg csereje 



Az ido muldsdval a kivetfto Idmpaegysege fokozatosan veszft fenyerejebol, a Idmpa pedig 
torekenyebbe vdlik. A kivetfto eredeti fenyerejenek visszanyerese erdekeben bdrmikor 
kicserelheti a Idmpaegyseget, ezt azonban akkor tandcsos elvegezni, ha a kivetfto 
figyelmezteto uzenetet jelenft meg. 



Figyelem! A lampaegyseg cserejekor nagyfoku dvatossdggal kell eljdrni. 

• ezert a serulesek elkeriilese vegett a lampaegyseg eltdvolftdsakor fokozottan ugyeljen 
az esetlegesen jelen levo uvegszildnkokra. A mennyezetre rogzftett kivetfto eseten 
a lampaegyseg cserejekor viseljen vedoszemijveget es vedokesztyut. Ha a lampaegyseg 
eltorott, az ijvegdarabok miatt esetlegesen szukseges javftdsok vegett kerje a HP segftseget. 

A Idmpa kis mennyisegu higanyt tartalmaz. A Idmpa osszetorese eseten megfeleloen 
szelloztesse ki a helyiseget. Kornyezetvedelmi megfontoldsokbdl a lampaegyseg 
hulladekkent torteno kezelese szabdlyozds aid eshet. A lampaegyseg begyujtesevel 
vagy ujrahasznosftdsdval kapcsolatban forduljon a helyi hatdsdgokhoz vagy keresse 
fel az Electronic Industries Alliance (EIA) webhelyet a http://www.eiae.org cfmen. 

Mivel a lampaegyseg nagyon magas uzemi homersekleten mukodik, eltdvolftdsa elott 
vdrjon harminc percet. 

1. Kapcsolja ki a kivetftot, es hagyja hulni harminc percig. 

2. Huzza ki a tdpvezeteket. 

3. Nyomja meg a Idmpa fedolapjdnak kiolddreteszet O, majd tdvolftsa el a fedolapot ©. 

4. Nyomja meg a Idmpa csatlakozdjdnak kiolddreteszet, es vdlassza le a csatlakozdt ©. 
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Lazftsa meg a Idmpaegysegen levo ket csavart 0, es huzza ki a lampaegyseget ©. 




6. Helyezze be az uj lampaegyseget, majd huzza meg a ket csavart. 

7. Csatlakoztassa a Idmpa csatlakozdjdt. 

8. Csusztassa a Idmpa fedolapjdt a helyere. 

9. Kapcsolja be a kivetftot. Amennyiben a melegedesi idotartam elteltevel nem kapcsol be 
a Idmpa, prdbdlja meg ujbdl behelyezni a lampaegyseget. 

10. Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Setup > Advanced setup > Reset lamp hours 

(Alapbedllftdsok, Specidlis bedllftdsok, Uzemido nulldzdsa) pontra, majd nyomja meg 
az enter gombot. 
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A taviranyito elemeinek csereje 

1. Egy golydstoll hegyevel tolja az elemrekesz fedolapjdnak reteszet a taviranyito kozepe 
fele, es huzza ki az elemtartot O. 

2. Helyezze az uj elemet © az elemtartoba. 

3. Nyomja vissza az elemtartot © a tavirdnyftoba. 




A tovdbb mar nem haszndlhato regi elemekkel kapcsolatban, valamint az elemek 
megsemmisfteset es ujrafelhaszndldsdt illetoen kerjen tandcsot a helyi kornyezetvedelmi 
felugyelosegtol. 
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A kivetfto belso vezerloprogramjdnak frissftese 



A HP bizonyos idokozonkent frissfteseket adhat ki a kivetfto belso vezerloprogramjdhoz, 
hogy novelheto legyen a kivetfto teljesftmenye. A belso vezerloprogram verzioszdmdt 
a kepernyomenu Help menijpontjdban jelenftheti meg. A vezerloprogram frissftett verzioit 
a http://www.hp.com/go/proj_firmware cfmrol toltheti le. 

Frissftes USB-kapcsolat eseten 

1. USB porttal rendelkezo szamftogep eseten latogassa meg a HP kivetftoihez keszult 
frissfteseket tartalmazo webhelyet (Idsd a jelen resz bevezetojet), es toltse le az USB 
alapu frissfteshez keszult legujabb fa j It. 

2. Kosse ossze (egy kulon megvdsdrolhato) USB-kdbellel a kivetfto es a szamftogep 
USB portjdt. 

3. Dupla kattintdssal futtassa a szdmftdgepre letoltott fdjt. Kovesse a kepernyon megjeleno 
utasftdsokat. 
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A kivetito karbantartasa 



5 A kivetito rogzitese vetiteshez 



A kivetito rogzitese 

Kabelek kivalasztasa 



Ha vetiteshez szeretne rogziteni a kivetitot, illetve ha hosszu kabeleket haszndl, a tervezesi 
fdzisban feltetlenul vegye fontolora az aldbbi javaslatokat. 

• Csak jo minosegu kabeleket haszndljon. A kabelek csak 75 ohmos koaxidlis videokdbelek 
legyenek, amelyeknek csatlakozdi is ilyenek. A nagy felbontdsu kepmegjelenites 
erdekeben alkalmazzon kis vesztesegu videokdbeleket. Hagyomdnyos hangdtvitelhez az 
drnyekolt hangkdbelek is megfelelok, a digitalis hangdtvitel azonban 75 ohmos koaxidlis 
kabeleket igenyel. 

• A kabelek legyenek minel rovidebbek. A hat meternel hosszabb videokdbelek legyenek kis 
vesztesegu koaxidlis kabelek, a hagyomdnyos hangdtvitelhez alkalmazott, dm hat meternel 
hosszabb kabelek pedig legyenek 1 2-es dtmerojuek. 

A hang- es a videokdbelek ne keruljenek kozel a tdpvezetekhez es a hdldzati kdbelekhez 
(ha keresztezni kell oket, bezdrt szoguk 90 fok legyen). 

Amennyiben falon belul vezeti a kabeleket, ugy csak a megfelelo jdvdhagydsokkal 
(pelddul UL) rendelkezo kabeleket haszndljon. 

Almennyezet felett vezetett, felsobb szinten levo helyisegek fele nezo kabelek eseten tuzdlld 
(vagy lassan ego es eges sordn keves fustot termelo) kabeleket kell behuzni. Ugyanez az 
elofrds vonatkozik a kdbelcsatorndban futd kdbelekre is. 

■ A kabelek vegleges rogzitese elott ellenorizze azok elrendezeset meg a zdrt teren vagy 
a kdbelcsatorndn kfvul. 



A kivetito asztalon torteno rogzfteserol az 1 . fejezetben olvashat reszletesen. Tovdbbi informdcid: 
„A kivetito uzembe helyezese", 15. oldal. 



Figyelem! A nem megfeleloen rogzitett eszkozokbol adddd veszely minimalizdldsa 
erdekeben ajdnlott szakemberrel elvegeztetni a mennyezetre torteno rogzitest. 




asztalon 



Rogzites a mennyezetre 
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A kivetftot mennyezeti HP rogzftokeszlettel rogzftheti a mennyezetre. Tanulmdnyozza 
a mennyezeti rogzftokeszlethez tartozd kezikonyvben taldlhatd utasftdsokat. 

A kivetfto mennyezetre torteno rogzftese utdn mddosftsa a kivetfto bedllftdsait az uj 
rogzftesi mddnak megfeleloen. Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Setup > Advanced 
setup > Projector position (Alapbedllftdsok, Specidlis bedllftdsok, Kivetfto helyzete) pontra, 
majd vdlassza a Front Ceiling (ELOLROL, MENNYEZETROL) LEHETOSEGET. 

Rogzites hatulrol torteno vetfteshez 

1. Helyezze a kivetftot 1-10 meterre egy hdtulrdl torteno vetfteshez keszult fenydtbocsdtd 
vetftovdszon moge. 

Tovdbbi informdcid: „A kivetfto uzembe helyezese", 1 5. oldal es „R6gzftes a mennyezetre", 
47. oldal. 

2. Nyomja meg az enter gombot, majd lepjen a Setup > Advanced setup > Projector position 
pontra. Vdlassza a Rear Table (Hdtulrdl, asztalrdl) vagy a Rear Ceiling (Hdtulrdl, 
mennyezetrol) lehetoseget. 

Kabelzar hasznalata 

A kivetfto olyan beepftett aljzattal rendelkezik, amelybe a kivetfto vedelmet biztosftd kdbel 
es zdr helyezheto (pelddul Kensington MicroSaver zdrrendszer, amely szdmos szdmftdgep- 
szakuzletben beszerezheto). 

1. Vezesse korul a kdbelt egy rogzftett tdrgy (pelddul asztalldb) korul. Hurkolja a kdbelt 
csuszdcsomdba a rogzftett tdrgy korul, es ellenorizze, hogy nem tud-e lecsuszni. 

2. Helyezze a zdrat O a nyfldsba, es fordftsa el a kulcsot ©. 




48 A kivetfto rogzftese vetfteshez 



1 * 

YJ)- Tipp: Szukseg eseten egyeb kdbelt vagy bilincset is fuzhet a kivetfto fogantyuja kore. 



so eszkozok hasznalata 

Ha a kivetfto rendelkezik 1 2 voltos kimeneti indftoporttal, a kivetftohoz tobb kulso eszkoz is 
csatlakoztathato. Egyes kulso eszkozok (pelddul motoros vdszonmozgato) kepesek arra, hogy 
1 2 voltos indftojel hatdsdra mukodni kezdjenek. A kimeneti port 1 2 voltos egyendramu jelet 
ku led a bekapcsolt kivetftotol az eszkoz fele (legfeljebb 200 mA kimeneti dramerosseg). 

Kovetelmenyek: 

• Keteres kdbel 3,5 x 1 ,3 mm meretu butykos csatlakozdval (1 2 V a belso erintkezon) 
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Csatlakoztatds helyisegvezerlohoz 

Ha a kivetfto rendelkezik soros porttal, az eszkoz egy soros (RS-232) kdbel segftsegevel 
helyisegvezerlohoz csatlakoztathatd. Ha a kovetkezo utasftdsoknak megfeleloen programozza 
be a helyisegvezerlot, segftsegevel a kivetftot es a rendszer mas osszetevoit is mukodtetheti. 

Soros kapcsolatok 

A kivetfton levo soros port szabvdnyos soros (RS-232) kdbelt haszndl: 

2. tuske: a kivetftonek kuldott adatok (RxD) 

3. tuske: a kivetftotol kapott adatok (TxD) 
■ 5. tuske: foldeles 

A helyisegvezerlonek a kovetkezo soros (RS-232) bedllftdsokkal kell rendelkeznie: 
9600 baud 

• 1 startbit + 8 adatbit (DO = LSB, D7 = MSB) + 1 stopbit 

• Nines paritds 

• Teljes ketirdnyu adatatviteli csatorndk (folyamatvezerles nelkul) 

• Nines kezfogds 

Peldak a helyisegvezerlo parancsaira 

A kovetkezo pelddkban a „<CR>" es az „<LF>" karaktersorozat a bekezdesvegjel 
es a soremeles megfeleloje. 

A kivetftonek kuldott parancsok olyan „kerelmek", amelyek egy csillag (*) elotagot, a parancs 
nevet es a szijkseges parametereket tartalmazzdk, es egy bekezdesvegjel (<CR>) muvelettel 
zdrulnak: 

* parancs = parameter <CR> 

A kerelmek csak az ASCII szabvdnynak megfelelo alfanumerikus karaktereket tartalmazhatnak. 
A szdkozok haszndlata megengedett, kiveve a kulcsszavakon es a szdmokon belul. 
A soremelest (<LF>) az eszkoz figyelmen kfviil hagyja. 

A kovetkezo tdbldzatban a kulonbozo feladatokhoz haszndlandd szintaxis taldlhatd. 



Feladat 


Kerelem szintaxisa 


Beallftas adott ertekre modosftdsa 


* parancs = ertek<CR> 


Aktudlis beallftas lekerdezese 


* parancs = ?<CR> 


Beallftas ertekenek novelese 


* parancs = +<CR> 


Beallftas ertekenek csokkentese 


* parancs = -<CR> 


Muvelet indftasa (nines sztikseg parameterre) 


* parancs<CR> 
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A kivetftonek kiildott kerelmek dltaldban legaldbb egy ertesftouzenetet eredmenyeznek, 
amelyeket a kivetfto visszakuld a helyisegvezerlonek. A kivetfto az dltala kezdemenyezett 
muveletekrol szinten ertesftest kuld. 

A kivetfto mindig kuld ertesftest, ha egy bedllftds mddosul, legyen az egy vezerlotol erkezo 
kerelem vagy egy muvelet, pelddul egy gombnyomds vagy egy menumddosftds eredmenye. 
Egyes bedllftdsok mddosftdsa nem vegezheto el azonnal, vagy esetleg csak tobb lepesben 
kivitelezheto - ez a kerelmek hatdsdra kuldendo ertesftesek keseset eredmenyezheti. 

A kovetkezo tdbldzat a kulonbozo helyzetekben letrehozott ertesftesek tfpusait sorolja fel. 



Kerelem tipusa 


Letrehozott ertesites tipusa 


Beallftas modosftasa 


Megismetli a kerelem parancsat, es megjelenfti a lekerdezett 
erteket: 

Kerelem:*BRT=65<CR> 
Ertesites:* BRT=65<CRxLF> 


Beallftas lekerdezese 


Megismetli a kerelem parancsat, es megjelenfti a lekerdezett 
erteket: 

Kerelem: *CON=?<CR> 
Ertesftes:*CON=40<CRxLF> 


Muvelet vegrehajtasa 


Megismetli a kerelem parancsat: 
Kerelem: *NXT<CR> 
Ertesites: *NXT<CRxLF> 



Helytelen parancsok eseten a kovetkezo tfpusu ertesftesek jonnek letre: 
Hidnyzik a csillag a parancs elejerol - nines vdlasz 

• Ismeretlen parancsnev - a parancsnev vegere „?" karakter kerijl 
Pillanatnyilag nem haszndlhatd parancs - a parancsnev vegere „?" karakter kerijl 

1 Ervenytelen parameter - a jelenlegi erteket kuldi vissza 

• Felesleges parametert tartalmazd indftdparancs - indftdparancs 
0 Nem haszndlhatd indftdparancs - indftdparancs 

A kovetkezo egyszerusftett pelda szemlelteti, hogy az aktfv bemeneti jelforrds mddosftdsdra 
irdnyuld kerelmek hatdsdra milyen ertesfteseket kuld a kivetfto. Az utolsd hdrom ertesites 
kesleltetett. 

Kerelem: *RSRC=4<CR> 
Ertesites: *RSRC=4<CRxLF> 
*SRC=0<CRxLF> 

*SRC=4<CRxLF> 
*BRT=60<CRxLF> 
*CSPC=?<CRxLF> 
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(kerelem nyugtazdsa) 

(a kivetfto megkfserli elerni a 4. jelforrast, ezalatt nem 
rendelkezik ervenyes jelforrassal) 

(a 4. jelforras aktfv) 

(a 4. jelforras fenyereje modosult) 

(ehhez a bemeneti forrashoz a szfnter nem tamogatott) 



A helyisegvezerlo parancsai 



Ha a kovetkezo tdbldzatokban egy adott parancs parametereinek felsoroldsdndl a „ Nines" 
szd szerepel, az azt jelenti, hogy a parancshoz nines szukseg parameter haszndlatdra. Egyes 
parancsok csak akkor ervenyesek, ha a kivetfto be van kapcsolva (STAT=1), nehdny parancs 
pedig csak akkor haszndlhatd, ha bizonyos bemeneti jelforrdsok aktfvak. 



Jelforrdsparancsok 



Parancs 


Para mete rek 


Leirds 


SRC 


? 


Az aktualis bemeneti jelforrds lekerdezese: 0 = nines aktiv 
jelforras, 1 = VGA-bemenet, 3 = kompozit video, 4 = S-video, 
8 = DVI. 


RSRC 


1, 3, 4, 8, ? 


Megkiserli a megadott jelforras aktiv bemeneti forraskent 
torteno hasznalatat vagy lekerdezi az utoljara kerelmezett 
jelforrast: 1 = VGA-bemenet, 3 = kompozit video, 4 = S-video, 
8 = DVI. 


NXT 


Nines 


Valtas a kovetkezo bemeneti jelforrasra. 


AUTO 


0, 1, ? 


Jelbemenetek automatikus keresesenek beallitasa vagy 
lekerdezese: 0 = nines kereses, 1 = van kereses. 


Video parancsok 


Parancs 


Parameterek 


Leirds 


CSPC 


0-2, ? 


Az aktiv szinter beallitasa vagy lekerdezese: 0 = RGB, 
1 = YPbPr, 2 = YCbCr. 


PMOD 


0,1,5,? 


A keptipus beallitasa vagy lekerdezese: 0 = grafikus, 
1 = video, 5 = egyeni. 


VSHF 


ertek, +, -, ? 


A vetitett kep ftiggoleges eltolasanak beallitasa vagy 
lekerdezese: a hasznalhato tartomany az aktiv bemeneti 
jelforrastol ftigg. 


HSHF 


ertek, +, -, ? 


A vetitett kep vizszintes eltolasanak beallitasa vagy 
lekerdezese: a hasznalhato tartomany az aktiv bemeneti 
jelforrastol ftigg. 


WHIT 


0-10, +,-, ? 


A feher szin intenzitasanak beallitasa vagy lekerdezese. 


BRT 


0-100, +, -, ? 


A fenyero beallitasa vagy lekerdezese. 


CON 


0-100, +, -, ? 


A kontraszt beallitasa vagy lekerdezese. 


SAT 


0-100, +, -, ? 


A szintelitettseg beallitasa vagy lekerdezese. 


TNT 


-45-45, +, -, ? 


A szinarnyalat beallitasa vagy lekerdezese. 


CTMP 


0-2, ? 


A szinhomerseklet beallitasa vagy lekerdezese: 0 = meleg, 
1 = semleges, 2 = hideg. 


SHRP 


0-12, +,-, ? 


Az elesseg beallitasa vagy lekerdezese. 
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Videoparancsok (folytatas) 



Parancs 


Parameterek 


Leirds 


PENH 


0-6, +, - ? 


A kepjavitdsi bedllitdsok megaddsa vagy lekerdezese. 


KEYV 


-50-50, +, -, ? 


A ftiggoleges trapeztorzitas beallitasa vagy lekerdezese: 
0 = nines trapeztorzitas, 1-50 = a vetitett tartalom tetejenek 
zsugoritasa, -1-50 = a vetitett tartalom aljanak zsugoritasa. 


ASPT 


0, 1,4, ? 


Az oldalarany beallitasa vagy lekerdezese: 0 = 1:1, 
1 = legjobb illesztes, 4 = csokkentett. 


SYNC 


Nines 


Automatikusan u|raszinkronizal|a a kivetitot az aktiv 
szamitogepes bemeneti jelforrashoz. 


FREQ 


-50-50, +, -, ? 


A kivetito kepfrissitesi frekvenciajanak lekerdezese vagy 
az aktiv szamitogepes bemeneti jelforrashoz viszonyitott 
beallitasa. 


TRK 


ertek, +, -, ? 


A kivetito aktiv szamitogepes bemeneti jelforrashoz valo 
szinkronizalasanak beallitasa vagy lekerdezese. 


VPOS 


ertek, +, -, ? 


A vetitett kep fuggoleges helyzetbe valo pozicionalasanak 
beallitasa vagy lekerdezese: az aktiv szamitogepes bemeneti 
jelforras altal engedelyezett maximalis es minimalis ertek 
kozotti tartomdny hasznalhato. 


HPOS 


ertek, +, -, ? 


A vetitett kep vizszintes helyzetbe valo pozicionalasanak 
beallitasa vagy lekerdezese: az aktiv szamitogepes bemeneti 
jelforras altal engedelyezett maximalis es minimalis ertek 
kozotti tartomany hasznalhato. 


HIDE 


0, 1, ? 


A kep elrejtesenek beallitasa vagy lekerdezese: 0 = nem rejtett, 
i — re Ten. 


WIDE 


0, 1,? 


A szelesvasznu mod beallitasa vagy lekerdezese: 0 = normal, 
1 = szelesvasznu. 


KEYR 


Nines 


Nulla ertekre allitja vissza a trapeztorzitdst. 


Hangparancsok 


Parancs 


Parameterek 


Leirds 


MUTE 


0, 1, ? 


A hang elnemitasanak beallitasa vagy lekerdezese: 0 = nines 
elnemitva, 1 = elnemitva. 


VOL 


0-31,+,-,? 


A hangero beallitasa vagy lekerdezese: 0 = kikapcsolva, 
3 1 = maximum. 


INTSP 


0, 1, ? 


A belso hangszorok haszndlatanak beallitasa vagy 
lekerdezese: 0 = letiltva, 1 = engedelyezve. 
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Bedllftasi parancsok 



Parancs 


Parameterek 


Leiras 


LANG 


0-100, ? 


A kivetito dltal haszndlt nyelv beallitasa vagy lekerdezese: 
0 = angol, 1 = francia, 2 = olasz, 3 = nemet, 4 = portugdl, 
5 = spanyol, 6 = hagyomanyos kmai, 7 = egyszerusitett kmai, 
8 = koreai, 9 = japan, 1 1 = cseh. 


LSAV 


0, 1, ? 


Kis energiafelhaszndldsu uzemmod beallitasa vagy 

1 1 ' 1 ' r\ ' 1 r 1 1 1 

lekerdezese: 0 = normal energiarelnasznalas, 1 = alacsony 
energiafelhaszndlds. 


LHRS 


? 


A Idmpa uzemidejenek lekerdezese (tizedordkban). 


THRS 


? 


A kivetito teljes uzemidejenek lekerdezese (tizedordkban). 


POS 


0-3, ? 


A kivetito helyzetenek beallitasa vagy lekerdezese: 0 = elolrol, 
asztalrol, 1 = elolrol, mennyezetrol, 2 = hdtulrol, asztalrol, 
3 = hdtulrol, mennyezetrol. 


TMO 


5-20, ? 


A menu vdrakozdsi idejenek beallitasa vagy lekerdezese 
(mdsodpercekben) 


PTMO 


0, 3-6, ? 


Energiatakarekos uzemmod idozitesenek beallitasa vagy 
lekerdezese: 0 = soha, 3=15 perc, 4 = 30 perc, 5 = 60 perc, 
6 = 1 20 perc. 


VERS 


? 


A kivetito tipusszdmdnak es a belso vezerloprogram 
verzioszdmdnak lekerdezese. Az ertesites a kovetkezo 
formdban jelenik meg: 

*VERS = "kivetit6_tipusszdma:kivetito_bels6 
vezerl6programjdnak_verzioszdma" 


SNUM 


? 


A kivetito sorozatszdmdnak lekerdezese. 
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Be- es kikapcsoldsi, illetve az allapotra vonatkozo parancsok 



Parancs Parameterek Leirds 

SHDN Nines A kivetitot lehulesi, majd keszenleti allapotba helyezi. A kivetito 

lehulesi allapotba (STAT=3) es keszenleti allapotba (STAT=0) 
kertilesekor is ertesitest kijld. Ezen kulcsszo haszndlatahoz 
a kivetitonek bekapcsolt dllapotban (STAT=1) kell lennie. 

A lehulesi es a keszenleti dllapotrol szolo ertesitesek kozotti 
idoben csak az allapotra vonatkozo kerelmeket (STAT) kuldjon. 
Ha nem igy tesz, az varatlan kovetkezmenyekkel jarhat. 

W vagy WAKE Nines A kivetitot bemelegedesi, majd bekapcsolt allapotba helyezi. 

A kivetito bemelegedesi allapotba (STAT=2) es bekapcsolt 
allapotba (STAT=1) kertilesekor is ertesitest kijld. Ezen kulcsszo 
haszndlatahoz a kivetitonek keszenleti dllapotban (STAT=0) 
kell lennie. 

A bemelegedesi es a bekapcsolt dllapotrol szolo ertesitesek 
kozotti idoben csak az allapotra vonatkozo kerelmeket kuldjon. 
Ha nem igy tesz, az varatlan kovetkezmenyekkel jarhat. 

STAT ? A kivetito aktudlis dllapotdnak lekerdezese. 0 = keszenleti 

(kikapcsolt) dllapot, 1 = bekapcsolt, 2 = bemelegedesi dllapot, 
3 = lehulesi dllapot. 

ALERT Nem kerelem A rendszer riasztdsi dllapotdrol torteno ertesites: 0 = a Idmpa 

elettartamdra vonatkozo figyelmeztetes, 1 = Idmpaegyseg 
elettartamdnak vege, 2 = hibds Idmpa, 3 = problema 
a Idmpdval, 4 = tul magas belso homerseklet, 5 = problema 
a ventildtorral, 6 = tul magas kornyezeti homerseklet, 
7 = problema a szintdrcsdval, 8 = nyitva a Idmpa fedele. 

A riasztdsokat csak a kivetito kijldheti, kerelmekben nem 
haszndlhatok. 



Szimulalt bil 


lentyulenyomasok 






Parancs 


Parameterek 


Leirds 


BACKSPACE 


Nines 


A billentyuzet BACKSPACE billentyu jenek megnyomdsdt 
szimuldlja. 


ENTER 


Nines 


A bil 


lentyuzet ENTER billentyujenek megnyomdsdt szimuldlja. 


LEFT 


Nines 


A bil 


lentyuzet BALRA billentyujenek megnyomdsdt szimuldlja. 


RIGHT 


Nines 


A bil 


lentyuzet JOBBRA billentyujenek megnyomdsdt szimuldlja. 


UP 


Nines 


A bil 


lentyuzet FEL billentyujenek megnyomdsdt szimuldlja. 


DOWN 


Nines 


A bil 


lentyuzet LE billentyujenek megnyomdsdt szimuldlja. 
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6 Problemamegoldas 



Hibaelharitdsi javaslatok 

Ha nem mukodik megfeleloen a kivetfto, a problema jellegenek leginkdbb megfelelo 
dllftdshoz tartozd reszben folytassa a keresest: 

• „Figyelmeztet6 LED-ekkel kapcsolatos problemak", 57. oldal 

■ „Bekapcsoldskor jelentkezo problemak", 58. oldal 

• „A vetftett keppel kapcsolatos problemak", 58. oldal 

• „Hangproblemdk", 61 . oldal 

„A folyamatos uzemelessel kapcsolatos problemak", 62. oldal 

■ „A tdvirdnyftdval kapcsolatos problemak", 62. oldal 



<^>- Tipp: Amennyiben a fejezetben taldlhatd javaslatok segftsegevel nem sikerul elhdrftania 
' s a hibdt, tovdbbi informdcidert Idtogasson el a http://www.hp.com/support webhelyre. 
A HP elerhetosegi adataita kivetftohoz mellekelt termektdmogatdsi tdjekoztatdban taldlja. 



Figyelmezteto LED-ekkel kapcsolatos problemak 

Ha mindket piros figyelmezteto LED villog: 

• Hagyja lehulni a kivetftot, miutdn az kikapcsolt. Ha a jelenseg a kivetfto ujraindftdsdt 
kovetoen sem szunik meg, egy belso osszetevo hibdsodott meg. Ebben az esetben kerje 
a HP segftseget. 

Ha a piros, tulmelegedesre figyelmezteto LED vildgit vagy villog: 

• Hagyja lehulni a kivetftot, miutdn az kikapcsolt. Gyozodjon meg arrdl, hogy semmi sem 
takarja el a kivetfto szellozonyfldsait, valamint, hogy a nyfldsok szosztol es mds tdrgyaktdl 
mentesek. Tdvolftsa el a helyisegbol a felesleges hoforrdsokat. Ugyeljen a homerseklettel 
es magassdggal kapcsolatos korldtozdsokra (Idsd: „Muszaki adatok", 63. oldal). 

Ha az ujraindftdst kovetoen ujbdl vildgftani vagy villogni kezd a figyelmezteto LED, 
kerje a HP segftseget. 
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Ha a piros szfnu, a Idmpa meghibasodasara figyelmezteto LED vildgit vagy villog: 

• Hagyja lehulni a kivetftot, miutdn az kikapcsolt. Ha az ujraindftdst kovetoen 

a figyelmezteto LED ujbdl vildgftani vagy villogni kezd, cserelje ki a Idmpaegyseget. 
Ha a jelenseg a Idmpaegyseg csereje utdn jelentkezik, tdvolftsa el, majd szerelje be 
ujbdl az uj Idmpaegyseget. Ha az uj Idmpaegyseg nem oldja meg a problemdt, kerje 
a HP segftseget. 

Ha a piros szfnu, a Idmpa meghibasodasara figyelmezteto LED gyorsan villog: 

• Ellenorizze, hogy a Idmpaegyseg koruli, a kivetfto oldaldn taldlhatd fedolap megfeleloen 
van-e beszerelve es csatlakoztatva. Ellenorizze a fedolap tetejen levo fulet es az aljdn 
taldlhatd reteszt. 

Bekapcsolaskor jelentkezo problemak 

Ha nem vildgitanak a LED-ek es hangjelzes sem hallhato: 

• Gyozodjon meg arrdl, hogy a tdpvezetek megfeleloen van csatlakoztatva a kivetftohoz, 
es a mdsik vege feszultseg alatti konnektorhoz csatlakozik. 

• Gyozodjon meg arrdl, hogy a hdldzati kapcsold a bekapcsolt dllapotot jelzo dlldsban van. 

• Nyomja meg ujra a hdldzati kapcsoldt. 

• Huzza ki a tdpvezeteket 15 mdsodpercre, majd csatlakoztassa ujra, es ismet nyomja 
meg a hdldzati kapcsoldt. 

A vetitett keppel kapcsolatos problemak 

Ha az Ores vdsznon a „scanning" (kereses) vagy a „waiting" (vdrakozds) felirat Idthato: 

• A kivetfto vagy a tdvirdnyftd source (Jelforrds) gombjdnak egyszeri vagy tobbszori 
megnyomdsdval vdlassza ki a megfelelo jelforrdst. 

• Gyozodjon meg arrdl, hogy a kulso jelforrds be van kapcsolva, illetve megfeleloen van 
csatlakoztatva. 

• Szdmftdgepes kapcsolat eseten ellenorizze, hogy a szdmftdgep videokimenete be van-e 
kapcsolva. Tovdbbi informdcidt a szdmftdgephez mellekelt kezikonyvben taldl. Egyes 
hordozhatd szdmftdgepeken pelddul az FN+F4 vagy az FN+F5 billentyukombindcidval 
kapcsolhatja be a videokimenetet. 

Ha helytelen bemeneti jelforrds jelenik meg: 

• A kivetfto vagy a tdvirdnyftd source (Jelforrds) gombjdnak egyszeri vagy tobbszori 
megnyomdsdval vdlasszon mdsik aktfv bemeneti jelforrdst. 
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Ha a vetftett kep nem eles: 

• Ellenorizze, hogy eltdvolftotta-e az objektfvvedot. 

• Jelenftse meg a kepernyomenut, es allftsa be az elesseget az objektfv bedllfto 
gyurujevel. (Ilyenkora vetftett kep merete nem vdltozhat; ha megis, akkor nem 
az elesseget, hanem a nagyftdst (zoom) vdltoztatja.) 

• Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a kivetfto a vetftovdszontdl 1-10 meter tdvolsdgban van. 

• Ellenorizze, hogy nem kell-e megtisztftani a kivetfto objektfvjet. 

• Szdmftdgepes kapcsolat eseten allftsa a szamftogep es a kivetfto kepernyofelbontdsdt 
egyardnt 800 x 600 vagy 1 024 x 768 ertekre (Idsd: „Muszaki adatok", 63. oldal). 
Ha a szdmftdgephez tobb monitort haszndl, ugyeljen arra, hogy a kivetftohoz 
csatlakoztatott monitor felbontdsdt allftsa be. 

• Az S-video csatlakozohoz csatlakoztatott szamftogep eseteben a kep felbontdsa nem 
dllfthato a szamftogep monitordnak felbontdsdhoz hasonloan nagy ertekre. 

Ha a vetftett kep fejjel lefele vagy tukrozve jelenik meg: 

• A kivetfto poziciondldsi bedllftdsa helytelen. Nyomja meg az enter gombot, lepjen 

a Setup > Advanced Setup > Projector position (Alapbedllftdsok, Specidlis bedllftdsok, 
Kivetfto helyzete) pontra, es vdlassza a helyes bedllftdst. 

Ha a vetftett kep tul kicsi vagy tul nagy: 

• Allftsa be a zoom helyes merteket a kivetfto tetejen levo gyuruvel. 

• Novelje vagy csokkentse a vetftovdszon es a kivetfto kozti tdvolsdgot. 

• A kivetfto vagy a tdvirdnyftd picture mode Is3 (Keptfpus) gombjdnak egyszeri vagy 
tobbszori megnyomdsdval vdlassza ki a megfelelo kepmeretet biztosftd keptfpust. 

• Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Picture > Customize picture mode > Stretch 

(Kep, Keptfpus testreszabdsa, Nyujtds) pontra, es prdbdlkozzon a kulonbozo 
bedllftdsok vdlasztdsdval. 

• Ha a jelforrds szelesvdsznu videojelet kuld, nyomja meg az enter gombot, lepjen az 
Input (Bemenet) pontra, majd vdlassza a Widescreen input (Szelesvdsznu bemenet) 
bedllftds Yes (Igen) erteket. Ellenkezo esetben vdlassza a No (Nem) lehetoseget. 

Ha a vetftett kep szelei doltek: 

• A lehetosegekhez merten helyezze at a vetftot ugy, hogy a vetftovdszon 
kozeptengelyeben helyezkedjen el, a vdszon also szele alatt, illetve felso szele felett. 

• Tartsa lenyomva a kivetfto keystone (Trapeztorzftds) gombjdt, amfg a kep szelei 
fuggolegesek nem lesznek. 
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Ha a kep nyujtva jelenik meg: 

• A kivetfto vagy a tdvirdnyftd picture mode H gombjdnak egyszeri vagy tobbszori 
megnyomdsdval valassza ki a megfelelo kepmeretet biztosftd keptfpust. 

• Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Picture > Customize picture mode > Stretch 

pontra, es probalkozzon a kulonbozo beallftasok valasztasaval. 

• Ha a jelforrds szelesvdsznu videojelet kuld, nyomja meg az enter gombot, lepjen 
az Input pontra, majd valassza a Widescreen input bedllftds Yes erteket. Ellenkezo 
esetben valassza a No (Nem) lehetoseget. 

Ha a vetftett szinek kisse elternek a megszokottol: 

• Ldsd: „A szfnhuseg javftdsa", 34. oldal. 

• Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Help > Diagnostics (Sugd, Diagnosztika) 
pontra, es futtassa a szfntesztet. 

Ha a vetftett szmek teljesen elternek a megszokottol: 

• Ellenorizze azt is, hogy a kdbelcsatlakozdk tiiskei nincsenek meghajlftva vagy eltorve. 

• Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Picture > Color settings > Color space 

(Kep, Szfnbedllftdsok, Szfnter) pontra, es probalkozzon a kulonbozo beallftasok 
valasztasaval. 

• Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Help > Diagnostics pontra, es futtassa 
a szfntesztet. 

• Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Picture > Color settings > Reset color settings 

(Kep, Szfnbedllftdsok, Gydri szfnbedllftdsok visszadllftdsa) lehetosegre, vegul nyomja 
meg az enter gombot. 

• Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Setup > Reset all settings (Alapbedllftdsok, 
Minden bedllftds visszadllftdsa) pontra, es nyomja meg az enter gombot. 

Ha a kep nem tiszta (szellemkepes, elkent vagy rossz minosegu): 

• Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a haszndlt koaxidlis kdbel 75 ohm ellendlldsu. 

Ettol eltero tfpusu vagy ellendlldsu kdbel haszndlata a kepminoseg romldsdval jdrhat. 

• A videojelforrdst a kivetftohoz csatlakoztatd kdbelnek jd minosegunek kell lennie. 
Ldsd: „Kdbelek kivdlasztdsa", 47. oldal. 

Ha szdmos kepbeallftas teljesen helytelen es nem sikerul helyesbfteni dket: 

• Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Picture > Color settings > Reset color settings 

lehetosegre, vegul nyomja meg az enter gombot. 

• Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Setup > Reset all settings pontra, es nyomja 
meg az enter gombot. 
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Ha ugrdlo vagy levdgott kep jelenik meg szdmitogeprol erkezo videojel eseten: 

• Nyomja meg a kivetfto vagy a tdviranyfto auto sync (Automatikus szinkronizdlds) 
gombjdt. 

• Kapcsolja ki az osszes eszkozt. Ezutdn kapcsolja be eloszor a kivetftot, aztdn 
a szdmftogepet. 

• Ha az elozo lepesek segftsegevel nem sikerult korrigdlni a kepet, dllftsa a szdmftogep 
es a kivetfto felbontdsdt egyardnt 800 x 600 vagy 1 024 x 768 keppontos ertekre 
(Idsd: „Muszaki adatok", 63. oldal). Ha a szdmftogephez tobb monitort haszndl, 
ugyeljen arra, hogy a kivetftohoz csatlakoztatott monitor felbontdsdt dllftsa be. 

Ha a vetitett kep szdmitogeprol erkezo videojel eseteben villodzik vagy egyenetlen: 

• Nyomja meg a kivetfto vagy a tdviranyfto auto sync gombjdt. 

• Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Picture > VGA settings (Kep, VGA-bedllftdsok) 
pontra, es adja meg a Frequency (Frekvencia) vagy a Tracking (Kovetes) bedllftds erteket. 

Ha a kep eltunik a szdmitogep kepernyojerol: 

• Hordozhato szdmftogep eseten lehetoseg van ketkepernyos megjelenftesre (a kulso 
VGA porthoz csatlakoztatott kepernyon es a szdmftogep sajdt kepernyojen). Tovdbbi 
informdciot a szdmftogephez mellekelt kezikonyvben taldl. 

• Csatlakoztasson egy monitort a VGA-kimeneti porthoz. 

Ha szdmitogeprol erkezo videojel eseteben a szoveg vagy a vonalak egyenetlennek, 
durvdnak tunnek: 

• Ellenorizze a fokusz bedllftdsdt. 

• Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Setup > Reset keystone (Alapbedllftdsok, 
Trapeztorzftds alaphelyzetbe dllftdsa) pontra, majd nyomja meg az enter gombot. 

ngproblemak 

Ha a kivetfto hangszoroja nem ad ki hangot: 

• Bizonyosodjon meg arrol, hogy a kivetfto es a bemeneti jelet ado eszkoz kozotti 
hangkdbel megfeleloen van csatlakoztatva. 

• Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Sound (Hang) pontra, es ellenorizze, hogy 
a Mute (Elnemftds) lehetoseg nines engedelyezve, illetve hogy a Volume (Hangero) 
bedllftds helyes. 

• Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Sound > Internal speakers (Hang, Beepftett 
hangszorok) pontra, es gyozodjon meg arrol, hogy a hangszorok be vannak 
kapcsolva. 

• Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Help > Diagnostics pontra, es futtassa 
a hangtesztet. 

• Ellenorizze, hogy a bemeneti eszkoz (pelddul videomagno, videokamera vagy 
szdmftogep) nemftdsi es hangero-bedllftdsai helyesek-e. 
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A folyamatos uzemelessel kapcsolatos problemak 



Ha a kivetfto semmilyen vezerloparancsra nem reagdl: 

• Ha lehetseges, kapcsolja ki a kivetftot, huzza ki a tdpvezeteket, majd annak ujbdli 
csatlakoztatdsa elottvdrjon legaldbb 15 mdsodpercet. 

Ha a Idmpa bemutatd kdzben kikapcsol: 

• Lehetseges, hogy egy kisebb dtmeneti tulfeszultseg miatt aludt el a Idmpa, amely 
teljesen szokvdnyos. Vdrjon nehdny percet, majd kapcsolja be a kivetftot. 

• Ha az egyik piros figyelmezteto LED villog vagy vildgft, tekintse meg a kovetkezo reszt: 
„Figyelmeztet6 LED-ekkel kapcsolatos problemak", 57. oldal. 

Ha a Idmpaegyseg kiegett vagy durrogo hangof hallat: 

• Ha a Idmpa durrogo hangot hallat es kieg, a kivetfto a Idmpamodul cserejeig nem 
kapcsolhatd be. 

• Ha a Idmpaegyseg eltorott, az uvegszildnkokbdl kifolydlag szukseges esetleges 
javftdsok vegett kerje a HP segftseget. 

A taviranyitoval kapcsolatos problemak 

Ha nem mukodik a tdvirdnyito: 

• Gyozodjon meg arrdl, hogy semmi sem takarja el a tdvirdnyito kivetfto elo- vagy 
hdtlapjdn levo vevoegyseget. A tdvirdnyito ne legyen kilenc meternel messzebb 
a kivetftotol. 

• A tdvirdnyftdt irdnyftsa a vdszonra, vagy a kivetfto elo- vagy hdtlapjdra. 

• Vigye a tdvirdnyftdt a kivetfto hosszanti kozeptengelyehez kozelebb. 

• Nyomja meg az enter gombot, lepjen a Help > Diagnostics pontra, es futtassa 
a tdvirdnyftdtesztet. 

• Cserelje ki a tdvirdnyito elemet egy ujra. 



A kivetfto tesztelese 

A kivetfto diagnosztikai tesztjeinek futtatasa 

A kepernyomenuben olyan diagnosztikai teszteket is taldl, amelyekkel ellenorizheto a kivetfto 
es a tdvirdnyito megfelelo mukodese. 

1. Nyomja meg az enter gombot, majd lepjen a Help > Diagnostics pontra. 

2. Vdlasszon tesztet, majd nyomja meg az enter gombot. 

3. Kovesse a kepernyon megjeleno utasftdsokat. 
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7 Tovabbi tudnivalok 



Ebben a fejezetben a kivetftovel kapcsolatos muszaki adatokat, biztonsdgi elofrasokat 
es egyeb jogi informdciot talalja meg. 



Muszaki adatok 



A HP folyamatos termekfejlesztesenek kovetkezteben az itt kozolt adatok elozetes ertesftes 
nelkul vdltozhatnak. A legujabb adatokat a HP www.hp.com cfmen elerheto webhelyen talalja. 



A kivetfto muszaki 


adatai 


Meret 


280 x 255 x 102 mm 


Suly 


3,5 kg 


Felbontas 


vp631 0 sorozat: SVGA (800 x 600) 
vp6320 sorozat: XGA (1 024 x 768) 


Szabvany 


DLP 


\ /• i ±1 i 'i 
Videocsatlakozok 


\ //-v * i . tr\ 1 \ 1 -■ 1 -■ ' ' II ii 1 >\ II 1 

VOA-bemenet (D-sub); kulon megvasaromato kabellel 
komponensvideo-bemenet 

VGA-kimenet (D-sub) 

S-video (mini-DIN) 

Kompozit video (RCA) 

DVI-D (vp6320 sorozat) 


Hangcsatlakozok 


Sztereo bemenet (ket RCA es hangkabel) 


Egyeb csatlakozok 


USB 1.1 (B tfpus) 
RS-232 (vp6320 sorozat) 

1 2 voltos egyenaramu inditoport (vp6320 sorozat) 


Video-kompatibilitas 


NTSC: 3,58 MHz es 4,43 MHz 

PAL: B, D, G, H, 1, M, N 

SECAM: B, D, G, K, Kl, L 

HDTV: 480i/p, 575i/p, 720p, 1080i 

DVI es HDCP (vp6320 sorozat) 

Szamitogep-videokimenet SXGA felbontdsig 


Infravoros vevoegysegek A kivetfto eleje es hatulja 
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A kivetfto muszaki adatai (folytatas) 



Lampaegyseg 


210 watt teljesitmenyu Idmpa 

4 000 ords dtlagos elettartam (az eredeti fenyero felere csokkeneseig) 

A lampaegyseg energiatakarekos uzemmodja 168 wattra csokkenti 
a lampateljesitmenyt 

Tartalek lampamodul: L1695A 


Optika 


1-10 m kozotti fokusztartomany 

1,16:1 ardnyu optikai zoom 

vp63 1 0 sorozat: 

1,7-2,0 vetitesi arany (tavolsdg/szelesseg) 
1 28%-os eltolas (felmagassaghoz viszonyitva) 

vp6320 sorozat: 

1 fi — V 1 vptftp<;i nrnnv (tnvn knn/ c7p pccpnl 

1 25%-os eltolas (felmagassaghoz viszonyitva) 


Vildgitoszerkezet 


vp63 10 sorozat: 0,55 huvelykes, 1 2° DDR DMD 
vp6320 sorozat: 0,7 huvelykes, 1 2° DDR DMD 


Hangrendszer 


Egycsatornas hangszoro, 6 W csucsteljesitmeny 


Zajterheles 


kevesebb, mint 36 dBA 


Ftiggoleges dontesi szog 0-9° 


Fijggoleges 

trapeztorzitds 

korrigdldsa 


±20% 


Tdvirdnyito 


USB-eger 


Rogzitesi lehetosegek 


Mennyezetre es asztalra, vetites elolrol es hatulrol 


Biztonsdg 


Kensington zar alkalmazhato 

Rablasgazlo megoldas az illetektelen hasznalat kiktiszobolese erdekeben 


Aramelldtds 


1 00-240 V, 50-60 Hz 



Kornyezet Uzemi: 



Homerseklet: 1 0-35 °C 

Paratartalom: 80% relativ nedvessegtartalom (nem lecsapodo) 
Uzemeltetesi magassag: legfel jebb 3000 meter es 25 °C 
Tdrolasi: 

Homerseklet: -20-55 °C 

Paratartalom: 80% relativ nedvessegtartalom (nem lecsapodo) 
Uzemeltetesi magassag: legfel jebb 1 2 000 m 



Tovdbbi tudnivalok 



Videouzemmod kompatibilitasa 



Kompatibilitds 


Felbontds 


Frissitesi idokozok (Hz) 


Analog 


VGA 


640 x 350 


70, 85 




640 x 400 


85 




640 x 480 


60, 66,66, 66,68, 72, 75, 85 




720 x 400 


70, 85 


SVGA 


800 x 600 


56, 60, 72, 75, 85 




832 x 624 


74,55 


XGA 


1 024 x 768 


60, 70, 75, 85 




1 1 52 x 870 


75, 75,06 




1 280 x 960 


75 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60, 75 


SXGA+ 


1 400 x 1 050 


60 


Digitdlis (vp6320 sorozat) 


VGA 


640 x 350 


70, 85 




640 x 400 


85 




640 x 480 


60, 72, 75, 85 




720 x 400 


70, 85 


SVGA 


800 x 600 


56, 60, 72, 75, 85 


XGA 


1 024 x 768 


60, 70, 75 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60, 75 


SXGA+ 


1 400 x 1 050 


60 
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Biztonsdgi tudnivalok 



LED-ekkel kapcsolatos biztonsdgi tudnivalok 

A digitalis kivetfton taldlhatd infravoros portokat es a tdvirdnyftdt az IEC 825-1 (EN60825-1 ) 
nemzetkozi szabvdny elso osztdlyu LED-eszkozkent (fenykibocsdtd didda) sorolja be. Ez az 
eszkoz nem tekintheto drtalmasnak, de a kovetkezo elovigydzatossdgi intezkedeseket ajdnlatos 
megtenni: 

Ha az eszkozt javftani kell, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP szervizkozponttal. 

• Ne mddosftsa az eszkozt. 

* Ne tegye ki szemet az infravoros LED-sugdr kozvetlen hatdsdnak. Ne feledje, hogy a sugar 
Idthatatlan. 

1 Az infravoros LED-sugarat ne kfserelje meg optikai eszkozzel megtekinteni. 

A higanyt tartalmazo reszegysegekkel kapcsolatos 
biztonsdgi elofrdsok 



AFigyelem! A kivetfto Idmpdja kis mennyisegu higanyt tartalmaz. A Idmpa osszetorese eseten 
megfeleloen szelloztesse ki a helyiseget. Kornyezetvedelmi megfontoldsokbdl a Idmpaegyseg 
hulladekkent torteno kezelese szabdlyozds aid eshet. A Idmpaegyseg begyujtesevel vagy 
ujrahasznosftdsdval kapcsolatban forduljon a helyi hatdsdgokhoz vagy keresse fel az 
Electronic Industries Alliance (EIA) webhelyet a http://www.eiae.org/ cfmen. 
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Jogi tudnivalok 



Az aldbbi szakaszok ismertetik, hogy a digitalis kivetfto egyes tersegekben milyen 
szabdlyozdsoknak felel meg. A kivetfto bdrmely olyan mddosftdsa, amelyet a HP nem hagy 
kifejezetten jdvd, megszuntetheti a felhaszndld jogdt a kivetfto ezen regidkban torteno 
ijzemeltetesere. 



Az egyeb jogi tudnivalok kozotti eligazodds celjdbdl a szdmftdgepet szabdlyozdsazonosftd 
szdmmal Idttdk el. Az egyes tfpusokhoz tartozd azonosftd szdmot a kompatibilitdsi 
nyilatkozatban taldlja. Ne feledje, hogy ez az azonosftd szdm nem azonos a termeknevvel 
es a termekszdmmal. 

Szabdlyozdsazonosftd szdm: CRVSB-05CE 
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Kompatibilitdsi nyilatkozat 



Az ISO/IEC 22. szamu utmutato es az EN 45014 szabvdny szerint 
Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto cime: Hewlett-Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 
kijelenti, hogy az alabbi termek(ek): 
Termek megnevezese: Digitalis kivetfto 

Tipusszdmok: vp631 0 es vp6320 sorozat 

Szabdlyozdsazonositd: CRVSB-05CE 
megfelel(nek) az alabbi termekszabvanyoknak: 
Biztonsdg: 

IEC 60950:1999/ EN 60950:2000 

IEC 60825-1 : 1 993 +A1 /EN 60825-1 : 1994 +A1 1 Class 1 LED 

GB4943-1995 

EMC 

EN 55022 +A1 Class B: 1998 [1] 

CISPR 24: 1 997 / EN 55024 +A1 :2001 

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000 

IEC 61000-3-3:1994/ EN 61 000-3-3: 1995+A 1:2001 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS 3548:1995 Rules and Regulations of Class B 
VCCI 

Kiegeszito informdcio: 

Ezen termek megfelel az alabbi irdnyelveknek, es ennek alapjan a CE jelzest viseli: 

- alacsony feszultseggel kapcsolatos iranyelv: 73/23/EEC 

- EMC iranyelv: 89/336/EEC 

[1] A termeket szokdsos Hewlett-Packard szemelyi szdmitogepes konfigurdcion teszteltek. 

Az eszkoz megfelel az FCC szabalyzat 1 5. reszeben foglaltaknak. A mukodtetesnek a kovetkezo ket feltetelnek kell 
eleget tennie: (1 ) az eszkoz nem okozhat kdros interferencidt, valamint (2) az eszkoznek minden interferencidt el kell 
viselnie, beleertve a nemkivanatos mukodest eloidezo interferenciakat is. 
Corvallis, Oregon, 2005. januar 15. 



Steve Brown vezerigazgato 

Europdban a kovetkezo helyen lehet erdeklodni a jogi tudnivalokkal kapcsolatban: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, 
Herrenberger Strafie 140, 71034 Boeblingen, Nemetorszag. Telefax: +49 70 31 14 31 43 
Amerikai Egyesult Allamok: Hewlett-Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, 
Palo Alto, CA 94304. Telefon: (650) 857-1 501 . 
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A higanyt tartalmazd reszegysegekkel kapcsolatos biztonsdgi 
elofrdsok 

Figyelem! A kivetito lampaja kis mennyisegu higanyt tartalmaz. A lampa 
osszetorese eseten megfeleloen szelloztesse ki a helyiseget, dobja ki a lampa 
kozeleben talalhato elelmiszereket es italokat, es alaposan tisztitsa meg az asztal 
feluletet a kivetito koriil. A teriilet megtisztitasa es a torott lampa leselejtezese utan 
mosson kezet. Komyezetvedelmi megfontolasokbol a lampaegyseg hulladekkent 
torteno kezelese szabalyozas ala eshet. A lampaegyseg begyujtesevel vagy 
ujrahasznositasaval kapcsolatban forduljon a helyi hatosagokhoz vagy keresse fel az 
Electronic Industries Alliance (EIA) webhelyet (www.eiae.org). A lampara 
vonatkozo biztonsagi informaciok a kovetkezo webhelyen talalhatok: 
www.hp . com/hpinfo/ globalcitizenship/environment/productdata. 



